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PREFACIO 


Este libro está destinado а los que actualmente usan la banda 
de 2 metros, ahora tan popular. por vez primera, aunque los ope- 
radores ya experimentados en las bandas de УНЕ y UHF puedan 
encontrar algunas de las nuevas antenas —tales como las de la se 
rie ZL-- muy interesantes para probarlas. No he podido incluir en 
un libro del tamaño de éste todos los tipos de antenas, como es 
lógico, ni siquiera las específicas para las bandas inferiores de 
УНЕ, de la región de los 70 MHz. пі la banda de UHF de 430 MHz 
Ello no obstante. las distintas antenas descritas aquí constituirán 
un amplio muestrario donde poder elegir, por lo menos una que 
se adapte perfectamente a las necesidades y circunstancias parti- 
culares. sobre todo en los casos en los que el espacio constituya el 
principal problema. Como es natural, todas las antenas descritas 
pueden ampliarse o reducirse a escala para otras bandas y sólo ne 
cesitan ser calculadas apropiadamente para conseguir con ellas las 
mismas prestaciones. 


También he intentado cubrir los fundamentos de la propaga- 
ción. las líneas de transmisión y su adaptación a las antenas, por 
lo menos con una amplitud suficiente para que el lector pueda ad- 
quirir un conocimientos útil de esos temas. ya que el pretender 
tratarlos a fondo habría supuesto gruesos volúmenes, mucho ma- 
yores que este libro. De todos modos, los lectores interesados en 
esos temas. o en alguno de ellos. podrá consultar la amplia biblic- 
grafía existente. y. desde luego. los usuarios de este tomo podrán 
encontrar en él soluciones a los que podríamos catalogar vom, 
“problemas corrientes”. especialmente los relacionados con adar. 
tación. cables de alimentación y la función ROE frelación de on- 
das estacionarias). 

En unas épocas u otras ће utilizado casi todas las antenas 4: > 
eritas en los capítulos 2 y 3. у por lo menos he comprobado | 
prestaciones de otras con el equipo de prueba de modelos de ante 


па де ОНЕ que se trata en el capítulo 5. Las que se incluyen де 
mi propio diseño, tales como la omnidireccional “Slim Jim” y la 
de haz “ZL”, ya han conquistado un puesto bastante aceptable 
entre los operadores de la banda de 2 metros de muchos países. 
Tambien se incluyen detalles de otras dos antenas que hasta el 
momento no se han dado a conocer. 


Muchos operadores de la banda de 2 metros han ayudado en 
algunas ocasiones a las pruebas de las nuevas antenas, en especial 
G3JMU, de Oulton Broad, en Suffolk, cuya colaboración en 
pruebas diarias de “largo alcance” desde mi original QTM de 
Londres resultó valiosísima para el desarrollo de algunos de los 
diseños de antenas contenidos en este libro. Mi agradecimiento 
a todos ellos, como es natural, a mi esposa Freda, que tuvo a su 
cargo la mecanografía del original, y a otros muchos que me han 
ayudado con fotos y documentación técnica. 


F. C. Judd 
(G2BCX) 


Capítulo 1 


LAS ONDAS. 
PROPAGACION Y FUNDAMENTOS 


Como suele ser práctica común de todos los radioaficionados 
el utilizar la misma antena para transmisión que para recepción, 
es importante mantener una norma elevada de eficacia. Una ante- 
па mal ajustada, un cable de alimentación de mala calidad o impe- 
dancia equivocada, pueden ocasionar una alta relación de ondas 
estacionarias (ROE) y, como consecuencia, pérdida de potencia 
radiada y de señal recibida, con los efectos desastrosos que son de 
suponer, lo mismo que una mala colocación de la antena. 


Dado que en la comunicación por radio manejamos ondas elec- 
tromagnéticas que se desplazan por la atmósfera terrestre, conven- 
drá dar algunas nociones de las características de las ondas y de 
cómo son influidas por las condiciones de la propagación. Este co- 
nocimiento es indispensable si se quiere trabajar en DX (larga dis- 
tancia) con VHF, porque tan importante es saber cuándo son bue- 
nas las condiciones como tener una antena de excelentes presta- 
ciones. 


Características de las ondas 


Las ondas eléctricas son una combinación de campos magnéti- 
co y eléctrico, con la energía repartida por igual entre los dos. Si 
las ondas se originasen en una fuente puntual, en el espacio libre. 
se propagarían en esferas siempre crecientes, con la fuente en su 
centro. La velocidad con que esas esferas se expanden es la misma 
de la luz, dado que ésta es también una onda electromagnética. 
En el vacío, esa velocidad es de 299.792,077 metros por segun- 
do, aunque para los cálculos generales se toma redondeándola а 
300.000.000 m/s ó 300.000 km/s. 


En un tiempo extraordinariamente pequeño, una esfera cre- 
ciente, partiendo del centro, se haría muy grande. y para un ob- 
servador situado en la superficie esférica -si pudiese ver en reali- 
dad la onda frente a él - le parecería plana en vez de redonda. 


la) 


(b) 
н 7 4--9-— 
илла вао зо анж седео аана 
o rn нил 


Fig. 1.1.- (а) Configuración de una 

onda de radio en el espacio libre. 

(5) Frente de onda a gran distancia 
de la antena emisora. 


Un frente de onda que esté lo suficientemente lejos de la fuen- 
te para aparecer plana se llama onda plana, у las ondas de radio 
siempre cumplen esta condición. al menos en cuanto han recorri- 
do una corta distancia desde la antena emisora. Una representa- 
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ción típica de las líneas de fuerza eléctricas y magnéticas de una 
onda plana es la que se indica en la бр. 1.1, en la que/a) repre 
senta una sección de una onda electromágnetica que se desplaza 
en el sentido de la flecha grande. En este gráfico, las líneas -que 
en realidad se prolongan indefinidamente— se han dibujado de 
longitud variable para reforzar la idea de una onda. El campo 
eléctrico E se indica vertical, y la onda en este caso está polariza- 
da verticalmente, en tanto que el magnético H es horizontal, уа 
que ambos están siempre perpendiculares entre sí. Ahora bien 
la amplitud de la onda varía periódicamente (con la frecuencia de 
la transmisión) desde un valor positivo máximo hasta otro máxi- 
mo negativo, pasando por cero; es decir, que la onda varía sinu- 
soidalmente y por eso las antenas tienen que estar sintonizadas en 
resonancia. 


Longitud de onda 


La sección de onda representada en la fig. 1.1 (а) tiene exac- 
tamente una longitud de onda y su campo se repite cíclicamente 
en todo su recorrido. Si la longitud de onda fuese de 1 metro, 
por un punto dado pasarían 300.000.000 oscilaciones completas 
en un segundo. Como la velocidad de las ondas de radio es de 
300.000.000 m/s y la longitud hemos dicho que -еп este caso 
es de 1 m, la frecuencia puede determinarse (/) con la fórmula: 


V (velocidad) 
A (longitud de onda) 


que es entonces de 300.000.000 Hz ó 300 MHz. Un observador si- 
tuado frente a la onda “vería” el campo como en la fig. 1.1./b) 
alternándose con una frecuencia /. Este campo alterno es precisa- 
mente el que excita la antena receptora. impartiéndole parte de 
su епегета. 


Reflexión de las ondas 


En la práctica las ondas de radio pueden ser refractadas y retle- 
jadas, como la luz. por obstáculos situados en su trayectoria. ta- 
les como edificios grandes, montes, estructuras metálicas (torres. 
depósitos de gas. etc.). Si la conductividad de tales obstáculos es 
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alta, una gran parte de la onda quedará reflejada y se encami- 
nará en otras direcciones; si esa conductividad es pequeña, una 
parte de la onda quedará absorbida, reflejándose una parte me- 
nor. Las ondas de radio pueden atravesar obstáculos poco conduc- 
tores, como las paredes de ladrillo, aunque con alguna pérdida, 
y de aquí que sea posible usar antenas interiores para recepción 
y transmisión. Por lo contrario, las estructuras muy conductoras, 
como las estructuras metálicas de los edificios, situadas en el tra- 
yecto de las ondas pueden llegar incluso a impedir que éstas Ile- 
guen a la antena receptora por completo o, al menos, reducir su 
intensidad considerablemente. 


Propagación de las ondas 


Las ondas de radio se propagan de diferentes formas, según 
su frecuencia y polarización al salir de la antena emisora. Por 
ejemplo, en frecuencias bajas (ondas largas) las ondas polarizadas 
verticalmente, con una antena vertical, se desplazan muy cerca 
de la superficie de la tierra, lo que se conoce por lo común con 
el nombre de propagación por onda terrestre. La distancia para 
conseguir una buena recepción de las ondas terrestres es limitada, 
porque estas ondas van siendo absorbidas gradualmente por la su- 
perficie que recorren. De todos modos, en frecuencias más altas 
(longitudes de onda menores) y con antenas emisoras apropiadas, 
las ondas siguen un trayecto que forma un ángulo relativamente 
grande con la superficie del suelo. Estas ondas son reflejadas des- 
pués hacia la tierra en un punto distante, por una сара 10112444 
situada en la atmósfera superior llamada ¡onosfera. A este tipo de 
propagación se la conoce como propagación por onda celeste, y a 
medida que aumenta la frecuencia de la transmisión (la longitud 
de onda se va haciendo más corta) se pueden cubrir distancias 
mayores como se ilustra en la fig. 1.2. 


Por consiguiente, hay que elegir la frecuencia de transmisión 
y la antena utilizada en el emisor, sea para obtener un servicio 
a corta distancia (propagación terrestre), usando para ello bandas 
de frecuencias bajas y medias, o uno a larga distancia (propaga- 
ción celeste), con frecuencias altas. Cuando la frecuencia de la 
transmisión es muy alta (VHF), las ondas de radio dejan de refle- 
jarse en la ionosfera у la atraviesan. En este caso, para conseguir 
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Angulo crítico 


lonosfera 


Distancia 
de salto 


Fig. 1.2.— Explicación de cómo se “doblan” las ondas 

de radio en onda corta (alta frecuencia) alrededor de la 

tierra y llegan a puntos distantes por reflexión en las ca- 

раз ionizadas de la atmósfera superior. El ángulo con el 

que vuelven a tierra depende del de incidencia y pasado 

uno determinado, llamado crítico, ya no regresan, sino 
que se pierden en el espacio. 


una buena recepción, la antena transmisora tiene que “ver” la re- 
ceptora, y la propagación es por onda espacial, llamada más со- 
múnmente “propagación óptica”. Siempre que no haya obstácu- 
los grandes, como montañas O edificios altos, en el trayecto, el 
alcance puede llegar a ser el del horizonte visible o mayor aún, 
según la altura a que se encuentren las antenas emisora y re- 


ceptora. 


La estructura de la atmósfera junto a la superficie del suelo es 
tal que en condiciones normales las ondas se curvan un poco, si- 
guiendo un trayecto más cercano a la tierra de lo que la pura 
línea de visión sería. Este efecto puede aproximarse matemática- 
mente suponiendo que las ondas se desplazan en línea recta, pero 
que el.radio de la tierra ha aumentado en un tercio. Con este 
supuesto, la distancia desde la antena emisora hasta la recepto- 
ra al nivel del suelo en el horizonte está dada por la fórmula 


siguiente: 


D (кт) = 3,93 х МН (metros) 


siendo H la altura de la antena emisora, tal como se representa en 
la fig. 1.3 donde se ha supuesto que la superficie de la tierra es 
completamente lisa y que no hay obstáculo alguno en el trayecto 
de las ondas. Si hace falta conseguir una recepción más allá del 
horizonte, hay que aumentar la altura de la antena receptora, co- 
mo еп R2. La línea máxima de visión es ahora de un alcance D1 
tD2. 


Propagación troposférica 


Las condiciones metéorológicas en la atmósfera, en alturas que 
van de varios cientos de metros a kilómetros o así, son a veces res- 
ponsables de que las ondas de radio se “doblen” en VHF hacia 
abajo. Esta refracción troposférica permite la comunicación en 
VHF a mayores distancias de lo que sería normal con la propaga- 
ción visual, 


La importancia de ese “doblado” aumenta con la frecuencia, y 
la transmisión y la recepción mejoran conforme la frecuencia ex- 
cede de los 50 MHz. Esta es la explicación de por qué a veces es 
posible la recepción de televisión y emisiones de FM en VHF. La 
refracción en la troposfera se realiza cuando quedan estratificadas 
masas de aire en regiones que tienen constantes dieléctricas dife- 
rentes. Si el límite entre las dos masas de aire está definido muy 
claramente, puede efectuarse la refracción y la reflexión de las 
ondas que lleguen a ese límite con ángulos rasantes, 


La causa más común de la refracción troposférica es la inver- 
sión térmica. Normalmente, la temperatura de la atmósfera in- 
ferior disminuye con un ritmo constante aproximado de 2°C 
por cada 300 m de altitud. Al reducirse este ritmo por alguna cau- 
sa, se dice que se produce una inversión térmica, y en tal caso apa- 
recerá un doblado mayor de lo normal en las ondas. Dado que las 
condiciones atmosféricas causantes de la refracción troposférica 
pocas veces duran un tiempo considerable, la intensidad de las se- 
ñales recibidas suele variar, apareciendo el desvanecimiento. Las 
ondas troposféricas también suelen conservar, por lo general, su 
polarización en todo el trayecto. 


Conductos atmosféricos 


En algunas partes del mundo, sobre todo en los trópicos o 
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sobre grandes masas de agua, las inversiones térmicas están presen- 
tes casi constantemente, a alturas de unos pocos cientos de те. 
tros o menos. El límite de la inversión suele estar bien definido. 
lo que hace que las ondas que se desplazan horizontalmente que- 
den “atrapadas” por la capa de aire refractora y sea doblada con- 
tinuamente hacia tierra. La capa de aire y la tierra forman enton- 
ces una especie de paredes superior e inferior de un conducto por 
el que las ondas quedan guiadas, de un modo muy parecido a co- 
mo lo hacen las microondas por las guías metálicas. De esa mane- 
ra, las ondas siguen la curvatura terrestre hasta distancias mucho 
más allá del horizonte, llegando a veces incluso a centenares de 
kilómetros. 


Fig. 1.3.— Propagación visual y línea de recepción en 
VHF y ОНЕ. 


Propagación visual 


Cuanto más altos nos ponemos, más lejos podemos ver. Esta 
simple constatación podemos aplicarla casi en su totalidad a la 
propagación de radio еп УНЕ y ЏНЕ a distancias visuales. Pero el 
radioaficionado se ve obligado la mayoría de las veces a erigir an- 
tenas hasta alturas bastante limitadas (en comparación, por ejem- 
plo, con los mástiles usados por las estaciones de radiodifusión, 
que además suelen estar en lugares elevados). Afortunadamente 
para ellos, también hay aficionados que viven en sitios altos. La 
propagación de las ondas en УНЕ y ОНЕ seguirá normalmente 
un trayecto paralelo al suelo, de alcance limitado al visual. Сото 
se indica en la fig. 1.3, esta distancia puede aumentarse haciendo 
más altas las antenas transmisora y receptora, pero subsiste aún 
un problema. que la fig. 1.4 se encarga de aclarar: A la vez que 
una onda sale de la antena transmisora T para llegar recta hasta la 
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Т, Onda directa R 
шп о 


Tierra 


Fig. 1.4.— Onda directa y reflejada en el suelo. Según sea 

la diferencia de recorrido, las dos ondas pueden llegar a 

la antena receptora en fase o desfasadas e incluso en 
oposición. 


receptora R, una parte de esa onda llega también hasta el suelo, 
donde se refleja en un punto P, desde el cual puede alcanzar asi- 
mismo la antena receptora por otro camino. Según sea la diferen- 
cia entre los trayectos de estas dos ondas que llegan a la antena, 
la parte reflejada llegará a R con la misma fase que la directa o 
con un cierto desfase respecto a ella. El resultado será pues un re- 
fuerzo de la señal en el primer caso, o una debilitación en el se- 
gundo, dado que las señales en fase se suman y las desfasadas se 
restan. 


Ocurre a veces que el simple movimiento de la antena recepto- 
ra, O la transmisora, en una fracción de su longitud de onda, en 
una dirección u otra, o simplemente una variación de la frecuen- 
cia transmitida, hace que una señal que antes se recibía débil pase 
a tener una gran intensidad. Este efecto resulta notorio especial- 
mente cuando se emplean ondas polarizadas verticalmente, con 
antenas verticales en transmisión y recepción. 


La fig. 1.5 corresponde a unas medidas reales, efectuadas en la 
banda de 2 m (144 a 146 MHz), y demuestra lo bruscas que 
pueden llegar a ser las fluctuaciones de la señal en función de la - 
frecuencia cuando se usan antenas polarizadas verticalmente y 
se transmite con trayecto visible. 


En la práctica, la propagación de las ondas de VHF y UHF 
queda mucho más gravemente afectada por las “sombras” debidas 
a edificios altos, terrenos boscosos y montañas, así como por las 
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pérdidas causadas por difracción y absorción. Cuanto más alta es 
la frecuencia, más grave se hace esta influencia, y como son tantas 
las variables que intervienen en la línea de propagación, resulta 
casi imposible calcular los alcances útiles y los niveles de señal 
en el extremo receptor, excepto en los casos de línea visual 
prácticamente exenta. 


En realidad, el trabajo a largas distancias en 2 m y 70 um 
(145 MHz y 420 MHz) depende casi en su totalidad de la propa- 
gación troposférica o, como dicen los radioaficionados, de unas 
buenas condiciones de propagación. Las circunstancias necesarias 
para establecer un sistema de antenas y esperar confiadamente en 
realizar enlaces a una distancia dada en cualquier momento y con 
independencia de esas “condiciones de propagación” del tipo que 
sean, son de veras muy raras. 


La mejor ayuda para trabajar con éxito a larga distancia es una 
buena altura de las antenas de emisión y recepción, así como un 
ángulo de radiación relativamente bajo (paralelo al suelo). 


La fig. 1.6 puede dar una idea de las distancias visuales con 
varias alturas de antenas emisora y receptora. Los gráficos típicos 


Intensidad de la señal 


б ` | 
144 02 04 06 ов 145 02 04 06 08 146 
Frecuencia (MHz) 


Fig. 1.5.— Variación del nivel de señal en un trayecto 
constante con varias frecuencias de la banda de 2 т. 
Las antenas emisora y receptora, verticales, 


Altura antena Distancia Altura antena 
transmisora visual receptora 
(га) (km) (m) 
600 200 600 
500 
209 180 
400 400 
160 
300 А 300 
/ 140 
/ 
200 120 200 
180 180 
160 160 
140 100 140 
120 120 
100 80 100 
80 80 
60 
60 60 
— д0 ~ 22 40 
с — шал | 
20 497. „Еетро 20 
Бъ -- 
— 
10 — — 410 
—- 
5 20 5 
1 1 
О о 0 


Fig. 1.6.-- Distancia visual en radio con distintas alturas de 
las antenas emisora y receptora. El ejemplo demuestra có- 
mo se obtiene la distancia. 


de potencia/alcance con trabajo móvil y una estación base fija de 
transmisión que utilice una antena omnidireccional de ganancia 
unidad situada a una altura de 30m son los que se dan en la fig. 1.7. 


Otras condiciones de propagación 


Las listas bibliográficas incluidas al finał de los capítulo propo- 
cionarán muchos más detalles acerca de las condiciones de la pro- 
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Fig. 1.7.— Alcance probable con una poten- 

cia radiada eficaz dada en УНЕ, de una esta- 

ción base que utiliza una antena omnidirec- 

cional de ganancia unidad, destinada a otras 
móviles, 


pagación que lo que podamos incluir en este libro. Ello no obstan- 
te, trataremos algunos otros medios de propagación en УНЕ y 
UHF (dispersión troposférica, dispersión ionosférica, reflexión 
auroral, dispersión meteórica y capa E esporádica). 


Dispersión troposférica 


Es muy parecida a la propagación troposférica normal, excepto 
en que las señales de retorno quedan reflejadas o refractadas por 
bancos de nubes existentes en el trayecto de la transmisión. La 
atenuación es mayor. por lo que se necesitará una potencia supe- 


rior, con la cual, no obstante. podrán alcanzarse distancias hasta 
de 800 km. 


Dispersión ionosférica 


Las nubes inostéricas constituyen una superficie reflectante 
para bajos ángulos de radiación con ondas de frecuencia relativa- 
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mente alta, y con una serie de saltos pueden franquearse distan- 
cias considerables con un trayecto más о menos recto. 


A esta dispersión se la conoce por lo común por dispersión de 
avance O hacia delante y, aunque se trata de algo completamente 
regular, es probable que se necesiten grandes potencias para con- 
trarrestar la gran atenuación impuesta. Suele aprovecharse en las 
bandas de radioaficionado de 21 y 28 MHz. 


Reflexión auroral 


Se produce en zonas cercanas a las regiones polares y durante 
tormentas ionosféricas o magnéticas, que es cuando aparece una 
actividad auroral más acusada. Las frecuencias en que se tiene 
reflexión por este medio son aproximadamente las de 150 MHz, 
y la propagación se caracteriza por unas variaciones rápidas, que 
dificultan enormemente la telefonía, pero afectan poco a la onda 
continua. La radiación debe dirigirse, como es lógico, a los cas- 
quetes polares —norte o sur, según la localidad de que se trate— 
y la antena receptora tendrá que estar orientada también a ellos, 


Dispersión producida por cola de meteoro 


Se trata de un fenómeno de corta duración, que a menudo es 
inferior a un minuto, producido cuando la atmósfera superior 
queda atravesada por un meteoro que deja tras-de sí una cola de 
ionización. Esto causará una reflexión parcial de las ondas de 
VHF. Pueden usarse para aprovechar este fenómeno las frecuen- 
cias cercanas a los 21 MHz y hasta los 145 MHz. Son esenciales 
una alta potencia y antenas muy eficaces. 


Capa E esporádica 


Aproximadamente a la misma altura que la capa E normal suelen 
formarse nubes muy jonizadas, de modo esporádico у al azar, las 
cuales varían de intensidad y se desplazan con rapidez del sudeste 
al noroeste en el hemisferio norte. Se producen más frecuente- 
mente en el período comprendido entre mayo y agosto, y en oca- 
siones en pleno invierno, pero las apariciones estacionales se in- 
vierten en el hemisferio sur. La frecuencia útil máxima (MUF) es 
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función de la densidad de ionización y por lo general está alrede- 
dor de los 50 MHz. Suele ser posible la comunicación a larga dis 
tancia en 2 m, pero con un porcentaje bastante bajo, en compara- 
ción con los 50 MHz, por ejemplo. En condiciones favorables pue- 
den alcanzarse distancias de 3.000 km e incluso más. 


Intensidad de campo 


No es en sí un parámetro muy predecible en VHF y UHF, ex- 
cepto en distancias visuales relativamente ininterrumpidas. Las in- 
tensidades de campo calculadas y medidas presentan una similitud 
razonable en 145 MHz para tipos dados de antenas transmisoras 
con varias alturas sobre el suelo (suponiendo el cero al nivel del 
mar) y con trayectos de transmisión en regiones relativamente 
planas, es decir, sin montes. 


En la fig. 1.8 se indican las señales medias calculadas y medi- 
das que se obtuvieron usando una antena transmisora situada a 
una altura de 20 m, con una potencia radiada eficaz (ERP) de 
unos 100 W, еп 145 MHz. Los niveles de señal representados que- 
dan dentro de la zona rayada y corresponden a recepción con ап- 
tenas de rendimiento razonable y colocadas a alturas medias 
de 10m. 


La medida de la intensidad de campo resulta difícil de conse- 
guir con exactitud y los radioaficionados deberán establecer sus 
propias referencias si quieren obtener una información útil. Los 
medidores de intensidad de campo incluidos en los receptores o 
emisores comerciales son prácticamente inútiles, a menos que se 
trate de fines comparativos, y lo mismo podemos hacer extensivo 
a la medida de intensidad de campo para determinar la ganancia 
de las emisores, 


Polarización 


La polarización de una antena de media onda es siempre la 
misma que la dirección de su eje, cuando la distancia es lo sufi- 
cientemente grande para que la onda pueda considerarse plana. 
Esto significa que el campo eléctrico es el mismo que la direc- 
ción de la antena (por eso, las antenas verticales radian ondas 
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Intensidad de campo (иМ) 


аз 
Тайе. medio de sensibilidad 


|| 


Kilometros 16 32 48 64 80 96 112 128 
Miltas 10 20 30 40 50 50 70 80 
Distancia 


Fig. 1.8.- Intensidad de campo calculada y medida (zona 
ravada,. Antena emisora а 20 m sobre el suelo; la receptora, 


а ил promedio de 10 m, también sobre el suelo. 


ээ 


polarizadas verticalmente. como еп la fig. 1.9). Con antenas que 
tengan varios elementos de media onda situados en la misma di- 
rección, la polarización se efectuará en esa dirección. Si el sistema 
de antenas consta de elementos verticales y horizontales que га 
dien en fase, la polarización será lineal, es decir, inclinada entre 
vertical y horizontal (que a veces зе llama polarización oblicua). 
Si los elementos verticales y horizontales se alimentan desfasados. 
la polarización será circular o elíptica: en el primer caso, el frente 
de onda que atraviesa la antena receptora gira cada cuarto de ciclo 
entre vertical y horizontal, completando así una rotación comple- 
ta cada 360”. Las antenas “de polarización circular se usan mucho 
en comunicación espacial. 


Vertical 


4 
t] 


Horizontal 


Campo E 


4 
| 
| 
| 
| 
| 
Ж 
Fig. 1.9.— Polarización. antenas verticales para polariza- 
ción vertical y horizontales para la horizontal. 


De todos modos, la polarización de una onda puede variar a lo 
largo de su trayectoria y es muy común en VHF. No reviste carac- 
teres graves, al menos no lo suficientemente graves como pura 
obligar a una rotación de la antena, que pase de vertical a horizon 
tal, o viceversa. Las pruebas llevadas a cabo. tanto con estaciones 
cercanas como lejanas. utilizando antenas transmisoras polar: 


das verticalmente han revelado una cierta orientación de la pola- 
rización, como se ve en la fig. 1.10. 


Más importante es ya el efecto de la polarización cuando se 
trabaja a largas distancias. Las investigaciones y las pruebas efec- 
tuadas a lo largo de varios años han revelado que en las bandas 
de 2 m y frecuencias superiores la polarización horizontal es muy 
superior y resulta mucho menos sujeta a la atenuación del trayec- 


за. 


Fig. 1.10.— Eefecto de un trayecto en el que а 
polarización se invierte. (a) Desde una estación 
próxima fija que emplea plano de tierra; (b) 
desde una estación fija próxima que utiliza una 
vertical en espacio libre; (с y 4) Desde estacio- 
nes repetidoras alejadas, Un ligero cambio en la 
polarización de la antena receptora presenta un 
aumento de la intensidad de la señal, sobre todo 
еп el caso (с). 


to y el desvanecimiento en condiciones de propagación troposté- 
rica y similares. En un trayecto paralelo al suelo, las señales pola- 
rizadas verticalmente sufren una atenuación considerable y son 
mucho más propensas a los efectos de desfase. 


La poiarización vertical sólo se ha difundido debido a su em- 
pleo en equipos móviles y repetidores y al uso de antenas omnidi- 
reccionales (verticales). La mayoría de los operadores de 2 m pier- 
den muchos de sus contactos a larga distancia (DX) por no usar 
antenas polarizadas horizontalmente. 


Resonancia 


Las antenas se construyen normalmente con metales de buena 
conductividad, tales como aluminio, cobre, etc., pero para que 
sean eficaces han de estar en resonancia con la onda recibida, lo 
que significa que tienen que estar sintonizadas eléctricamente a la 
frecuencia de transmisión (o recepción). El trozo más pequeño de 
conductor que resonará con una frecuencia dada es el que tiene 
una longitud que sea exactamente la que permita a una carga eléc- 
trica recorrerlo de un extremo al otro y volver mientras dura un 
ciclo de la onda sintonizada. 


Si —como ya se ha dicho— la velocidad con que se desplaza la 
carga es igual a la de la luz (300.000 km/s), la distancia que ha de 
recorrer la carga en un ciclo será igual a la longitud de onda. Co- 
mo la carga recorre el conductor dos veces, la longitud necesaria 
para que la carga recorra una longitud de onda será de A/2 о sea 
media longitud de onda (en la práctica, un poco menos como соп- 
secuencia del factor de velocidad del conductor). Las corrientes 
de radiofrecuencia se desplazan más despacio en los conductores 
metálicos que en el espacio libre. 


La distribución de la corriente y la tensión en una atena de 
media onda (o dipolo) es la que se da en la fig. 1.11. Al alcanzar 
una carga el extremo del dipolo se invierten su dirección y su fase. 
con lo que se obtiene un flujo de corriente alterno en todo el ci- 
clo. aunque la corriente y la tensión estén siempre entre sí en 
oposición de fase: cuando la tensión es máxima. la corriente es 
mínima. y viceversa. Siempre que se mantenga la resonancia. el 
máximo de corriente se tendrá en el centro del dipolo, punto en 


Ч 


—V máx. 


Alimentador 


Fig. 1.11.-- Distribución de la corriente у la 
tensión en un dipolo de media onda. 


el cual la impedancia será baja, del orden de 72 ©, lo que la hace 
apropiada para su conexión directa a un cable coaxil de 70 675 Q 
o un alimentador de hilo abierto de la misma impedancia. 


La longitud física de un dipolo de media onda en resonancia 
es interior a su longitud eléctrica. como consecuencia del factor 
de velocidad del conductor. La ecuación: 


; 150хК 
longitud en metros = аа (f = frecuencia еп MHz) 


nos да Á. que es el factor de velocidad del conductor utilizado 
en la antena. que para fines prácticos puede tomarse como de 
0.95. La longitud de un dipolo para la banda de 2 m (frecuencia 
central. 145 MHz) sería pues: 


150 х 0.95 
145 


= 0.98 m 


Directividad 
La intensidad de radiación de una antena. así como su facultad 
de recibir señales. no son nunca iguales en todas las direcciones У 


en realidad incluso pueden ser nulas en alguna. Aunque no existe 
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ninguna antena que transmita o reciba por igual en todas direc 
ciones, conviene que supongamos que sí. Esta antena hipotética 
es la que se llama ¿sotrópica y suele utilizarse como patrón para 
comparar las prestaciones de otras. 

El gráfico de radiación o recepción de una antena isotrópica 
sería en realidad una esfera y la antena en sí tendría que consi- 
derarse puntual. Por comparación, el gráfico de radiación de una 
antena de media onda es. si se toma en todas las direcciones alre. 
dedor de ella, de foma toroidal, como se indica en la fig. 1.12 faj 
El gráfico en cuestión se conserva inalterable, esté la antena hori- 


(а) 


(9) 
Máximo 5 
еп 408 


А 
| (с) 
Махїто еп 
todas las 


ыыт жм direcciones 


Fig. 1.12. (a; Visto en tres dimensiones, ci 
campo de radiación de un dipolo es un toroi- 
de. (5) Cortando por un plano perpendicular 
este тотогае se obtiene una curva остоще (сг 
Mirando desde el extremo de la antena, la 
radiacion es igual еп todas las direcciones. 


zontal о vertical, siempre que se encuentre en el espacio libre o, 
en la práctica, por lo menos a varias longitudes de onda sobre el 
suelo, 


En la fig. 1.12 (5) se ha cortado por la mitad el toroide para 
que se pueda ver la forma de la sección, que sigue siendo la mis- 
ma, con independencia de que la antena esté vertical, como en 
la Пеша, u horizontal. Por consiguiente, la directividad es grande 
en dos direcciones (bidireccional) y nula en las otras dos per- 
pendiculares a ellas, que son hacia donde apunta la varilla de la 
antena. Pero si se mira desde un punto situado en la prolongación 
de la antena, como еп la fig. 1.12 (с), el gráfico se convierte en 
círculo (proyección del toroide), lo que indica que la directividad 
es la misma en todas las direcciones, o sea, que la antena es omni- 
direccional, 


El gráfico normal de intensidad de campo de un dipolo hori- 
zontal es como se indica en la fig. 1.13, donde las flechas re- 
presentan la directividad máxima. Este gráfico se llama a veces 
cosinusoidal, porque puede representarse mediante la fórmula 
cos 0 = Е (intensidad de campo de los diversos ángulos), siendo 
Emax (еп 0°) = 1. 


Ganancia 


Las antenas de propiedades directivas, entre las que se incluye 
el dipolo, se dice que tienen ganancia, que para los fines de las 
medidas suele relacionarse a veces con la antena isotrópica hipoté- 
tica que se supone sin ganancia, puesto que radia por igual en todas 
direcciones. Por comparación con ella. la ganancia de un dipolo 
en la directividad máxima, tal como en la fig. 1.13. es de unos 
1,64 dB o, para ser más exactos. de 1,64 dBi. indicando esta `1” 
la ganancia respecto a la antena isotrópica. 


Sin embargo. el dipolo también se acepta como antena patrón 
y entonces su ganancia se considera de O dB. La mayoría de los 
fabricantes usan esta referencia, pero si quieren hacer aparecer 
mejor las prestaciones de una antena mencionan su ganancia res- 
pecto a una isotrópica. Por ejemplo, una antena del tipo yagi pue- 
de decirse que tiene una ganancia de 6 dB sobre un dipolo o de 
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Fig. 1.13.- Radiación en diferentes ángulos 

desde un dipolo. A los lados de éste, dicha ra- 

diación vale aproximadamente cos 0, siendo la 
radiación máxima en 0° = 1. 


7,64 dB sobre una isotrópica, las cuales deberían mencionarse 
como de 6 dBd (con la d de dipolo) y 7,64 dBi, respectivamente. 


La ganancia de un sistema de antena sólo se consigue redu- 
ciendo el arco o arcos de su directividad, para lo cual hay que in- 
crementar el número de sus elementos activos tales como los di- 
polos, caso en el cual la antena puede decirse que es un conjunto 
activo. La ganancia, que en realidad debería llamarse ganancia де 
directividad, puede obtener también empleando un reflector y 
uno o varios elementos directores, junto con uno o más radiado- 
res activos, dipolos por lo general. A estos sistemas О conjuntos 
se les llama parásitos. ya que el reflector y los directores no son 
activos por lo general, es decir, no se excitan con la r.f. direc- 
tamente. 
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Conjuntos directivos 


Un método para conseguir ganancia y directividad es el de 
combinar la radiación de varios dipolos de media onda. La fig. 
1.14 puede ayudar a aclarar las ideas. Supongamos que la corrien- 
te del dipolo А produce un cierto nivel de sefial Е en un determi- 
nado punto P, alejado de él. La misma corriente en cualquiera de 
los otros dipolos producirá asimismo igual nivel de sefial en 
P. Por ejemplo, si los dipolos А у В son los únicos que funcionan. 
con una corriente /, la señalen Р será de 2Е; si funcionan A. В y 
С, el campo será de ЗЕ, y con todos los dipolos se tendrá 4F. 


A 


Fig. 1.14. - Las señales de todos los radiadores llegan en 
fase al punto de recepción P, por lo que el nivel de señal 
en él es el cuádruplo, o sea, 6 dB mayor, 


Como la señal recibida en P es proporcional al cuadro de la 
intensidad de campo. la señal correspondiente recibida en P es de 
1.4.9 y 16. según que sean uno. dos tres o cuatro los dipolos 
que funcionen. La ganancia de potencia es directamente propor- 
cional al número de elementos usados y si uno solo de ellos pro- 
dujese una ganancia de 1, о sea. 0 dB. los cuatro darían una de 4, 
que es 6 dB. De todos modos. hay que recordar que los campos 
de cada dipolo separado tienen que estar en fase en el punto de 
recepción y que la corriente de todos ellos tiene que ser idéntica. 
Los elementos han de estar lo suficientemente separados para 
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reducir el acoplo entre ellos pues de lo contrario quedaria afes 
tada la resistencia de radiación y demás parámetros. 


Conjuntos parásitos 


Son conjuntos de varios elementos. que contienen por lo menos 
uno activo, por lo general un dipolo, un reflector y varios directo- 
res que no están excitados y, por tanto, se clasifican como ele 
mentos parásitos. Estos elementos parásitos obtienen su energía 
mediante acoplo magnético con otro excitado (fig. 1.15). Uno de 
los conjuntos parásitos más usados es la antena “yagi”. llamada 
así en honor de su inventor, el japonés Yagi. Es muy popular esta 
antena. porque, incluso las muy grandes pueden construirse y 
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Fig. 1,15. Principio de un conjunto parasito. 


adaptarse al alimentador con relativa facilidad. Las antenas vam 
pueden construirse con sólo tres elementos o llegar hasta |. 
para alcanzar ganancia respecto al dipolo де 14 6 15 dB o inclus 
más. También pueden instalarse dos de ellas apiladas o colaterales 
(una sobre otra o una junto a otra). con el fin de tener una mavor 


ganancia. Por lo general, esta ganancia suplementaria es relativa- 
mente pequeña, del orden de los 3 dB mayor que la conseguida 
con una antena sola, 


* Gráficos de radiación 


Son los que indican la ganancia de directividad de una antena 
en todos los ángulos (3607), horizontal y vertical, expresada en 
coordenadas cartesianas o polares. Resultan muy útiles para los 
Operadores de radio, ya que le dicen todo lo que ha de saber 
respecto a la cobertura de ésta. En la fig. 1.16 se dan los gráficos 
típicos de radiación de una antena yagi pequeña, En (a) se repre- 
senta el campo horizontal en los 360 , viéndose en él por qué 
se necesita poder hacer girar físicamente las antenas de este tipo 
si se quiere conseguir el máximo de potencia de una dirección 
determinada. En (b) se indica la radiación según el ángulo vertical. 


над 221 Їр N Radiación 
horizonta! 
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х 
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\ Апїепа 
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(1:2:147 
ын | Radiación 
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Fig. 1.16.- El gráfico de radiación horizontal no siem- 

pre es el mismo que el vertical, como sucede en esta 

antena de dos elementos, del про 21. especial (véase 
la fig. 5.10), 


Tamaño de la antena 


No suele considerarse que el tamaño de la antena es un factor 
importante de sus prestaciones. En recepción, cuanto mayor sea 
el área que la antena presenta al frente de onda que le llega, más 
fuerte será la intensidad de la señal recibida. Por ejemplo, un con- 
junto para 430 MHz debería presentar la misma área al frente de 
onda, para recibir el mismo nivel de señal que se obtendría de una 
similar que funcionase en 145 MHz. 


Dicho de otro modo, la antena de 430 MHz tendría que ser 
físicamente mayor, lo que significa que es lógico un sistema apila- 
do o colateral. Es algo así como afirmar que un jarro pequeño 
puede llenarse con la misma cantidad de agua que uno grande, pe- 
ro que el menor ha de tener menos agua. Aunque en el ejemplo 
dado las dos antenas pueden tener la misma ganancia, la que sea 
mayor físicamente (la de 145 MHz) recoge más señal. 
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Саришо 2 


ANTENAS OMNIDIRECCIONALES 


Las antenas omnidireccionales han alcanzado una gran popula- 
ridad con el crecimiento de los equipos móviles de comunicacio- 
nes y los repetidores, sobre todo porque estos últimos necesitan 
Una antena que radie рог igual en todas direcciones y las antenas 
verticales son más viables para las comunicaciones móviles. 


El dipolo de media onda es la más sencilla de todas las antenas, 
pero ya no lo es tanto a la hora de alimentarla y utilizarla en 
VHF. La impedancia del punto de alimentación suele ser де 72 0 
y si la antena se quiere que funciene de un modo eficaz se necesi- 
ta un alimentador bien equilibrado. 


La mayoría de los transceptores de 2 m llevan la impedancia 
-апога casi universal - de entrada y salida de 50 О. Esto hace que 
los dipolos queden casi automaticamente fuera de consideración, 
a menos que se hagan los arreglos necesarios para conseguir (a) 
una elevación de la impedancia de alimentación y (b) una alimen- 
tación simétrica-asimétrica. Al mismo tiempo. como el dipolo se 
alimenta en su centro. el cable de alimentación tiene que salir en 
ángulo recto con la antena. antes de doblarse hacia el transmisor, 
pues de lo contrario ocasionaría graves interferencias. a la vez que 
se reduciría el rendimiento. De todos modos. hay medios simples 
de alimentar un dipolo que sea excatamente igual de eficaz, sobre 
todo uno vertical. 


El media onda adaptado en J 


El método consiste en aplicar una “alimentación en el final”. 
tal como se indica en la fig. 2.1. que se conoce como adaptación 
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Recuadro 


Caja de 
plástico 
cuadrada 
o redonda 


990 mm 


Mástil 


Unos 75 mm del extremo 
77 cerrado (véase texto) 


480 m 


50 2 coaxil 
N Tx 


Fig. 2.1.— Construcción de una senci- 

lla antena con dipolo de media onda y 

adaptación en J para servicio omnidi- 
reccional. 


en J. Esta antena puede hacerse de hilo rígido (incluso un alambre 
de hierro galvanizado) o tubo fino (mejor. virtualmente en una 
pieza, y se sujeta por su base en el extremo de un mástil. El СЕ 
de alimentación puede ser coaxil de 50 Q y puede salir ya direc 

tamente de la antena. No tiene mucha importancia que el alimen- 
tador sea simétrico, si se emplea el método de conexión indicado 
en la figura. Lo único que hace falta para conseguir el máximo de 
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potencia alimentado a la antena, con una relación de ondas esta- 
cionarias (ROE) lo menor posible en el cable de alimentacıon, 
es ajustar los puntos de alimentación (X), subiendo y bajando la 
conexión hasta encontrar los mejores, procediendo acto seguido 
a soldar los elementos conductores. Es esencial una caja de plás- 
tico que rodee el punto de conexión, con ei fin de impedir la 
entrada de agua de lluvia, pero no lleven el cable derecho a esa 
caja si quieren evitar que el agua entre en él, ya que 10 estropearía. 


Esta antena adaptada en J funciona según el principio de que 
el adaptador de cuarto de onda proporciona un alimentador de 
alta impedancia a la sección de media onda, es decir, que se tra- 
ta de una alimentación en tensión. 


Desde el extremo superior o abierto del adaptador la impe- 
dancia baja, reduciéndose, conforme llega al extremo cerrado o 
inferior, donde es cero. 


Aunque esta antena está polarizada verticalmente, ya que 
opera de este modo, es también omnidireccional, pero, lo mismo 
que sucede con todos los dipolos verticales alimentados en su 
extremo, la radiación en ángulo recto con el suelo tiende a incli- 
narse hacia arriba, es decir, hacia el extremo de 1а antena. 


Lo ideal es tener una radiación de ángulo vertical práctica- 
mente paralela al suelo —partiendo de la antena—, que es lo que 
se consigue con una antena de fácil construcción, diseñada por 
el autor y denominada “Slim Jim”. 


La antena “Slim Jim” 


Es una omnidireccional polarizada verticalmente, para 2 m, 
pero funcionará lo mismo en otras bandas de aficionado superio- 
res o inferiores, sin más que calcular sus dimensiones de acuerdo 
con el caso. Su rendimiento de radiación es de 50 % mejor que 
el de una antena de plano terrestre, debido a su bajo ángulo de 
radiación, no abulta y no tiene plano de tierra, lo que hace que 
presente una baja resistencia al viento. ¿Y por qué se llama Slim 
Jim? Pues porque es fina (slim, en inglés y por usar una adapta- 
ción del tipo J, se tiene que J integrated match = Jim (adapta- 
ción integrada J). Esta adaptación facilita la alimentación de la 
antena en la base, solventando con ello los problemas de interac- 
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ción entre alimentador y antena. La impedancia del alimentador 
es de 50 Q. 


La razón de que la Slim Jim sea mucho más eficaz que Ша 
pulares antenas de SA/8 u otras con plano de оце Ра гс 
que éstas reivindican ын ganang e 220 ү Про хэл A 

on el gráfico polar de 122425 
de АА ја Slim Jr es casi paralelo al ши г 
la radiación máxima se tiene donde se necesita: | cn о 
antena en su plano prácticamente, у 1040 апедедог de ella. 


з, (22-22) 
“ТҮ: М 


Арета ЖЭ СУЛА 
жаш EZ SOS Хү ЇР 


Хү. 
~ 
\\ 


2 ЭЭ : fna 
} — Gráfico de radiación vertical de la ante 
Эй а (а) а, (5) Obtenido con ип ртотопро 
de 2 т. 


En los casos de planos de tierra, incluso los 10 
diales de una longitud de una onda completa, la гас а Да 
lo vertical queda inclinada hacia arriba, con un ánguio се 
más. | 

El gráfico sombreado de la fig. 2.3 ез е! го ын 
antena de SA/8 con plano de tierra provista de seis ra е = 
cuarto де onda. Compárese con el gráfico de línea Пепа del ап- 
gulo de radiación de la Slim Jim. 

Examinemos ahora los gráficos horizontales (omnidirecciona- 
les) de la fig. 2.4, los dos con un ángulo vertical de 0”, o sea, para- 


1 i i érdida de radiación, 
elo. El gráfico interior representa la pérdic 
а 2 de una де SA/8 con plano de tierra, que es del 


37 


Ев. 2.3.— Radiación en ángulos verticales de una 

Slim Jim (línea llena) y otra con plano de tierra, de 

5 M8 (zona rayada). De modelos a escala de gamas 
de antena de 650 MHz. 


orden de 6 dB. Esto se ha comprobado con antenas de 2 m de ta- 
maño natural, así como con modelos a escala para UHF, en el 
equipo de prueba del autor (véase el capítulo 5). 


Cómo funciona la Slim Jim 


Básicamente no es más que un dipolo plegado alimentado en 
su extremo, que trabaja verticalmente. con las distribuciones de 
corriente y tensión indicadas en la fig. 2.5 (a). El adaptador pro- 
porciona una alimentación de baja impedancia (500). Como еп 
todos los dipolos plegados, las corrientes de cada rama están en 
fase, mientras que en el adaptador lo están en Oposición, por lo 


que desde éste no se produce radiación alguna. o si la hay es en 
muy escasa proporción. 


Con una buena adaptación. 
será mucho menor de 15 al, 
toda la banda (fig. 952) 


la relación de ondas estacionarias 
y en ese valor se conservará en 
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350 777360 260074 РА : 
за Е | lim Jim >o , : 
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lal suelo: >. РЕЧ 
А / 0° ў О 
ка а A OS 
7 ріапо ае Пета K ` је 
РА 
Ї y 
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paralelo al suelo 
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Ч 


М На ра 

ferencia“ уа 
апапсіа < 6 dB“ 
gana 232 


í fi асі izontal de una Slim 
] - Gráfico de radiación horizon n 
18 и la де рапо ЁН tierra qe e 
пе! lo. La diferencia de gananc 
„луу Gráficos de modelos de 650 MHz. 


e enc с ástico. 
en una versión especial. completamente encerrada en pl 
para protegerla contra el agua marina. 


Construcción 


е ini SÓ 

La Slim Jim puede construirse von с ИЕ | 

9,5 mm de diámetro, о con hilo rígido ga си | т 2 

де cinta paralelo де 300 О. La separación entre аг 

ralelos no es списа, como tampoco 2 ыы 
siempre que la tolerancia зе mantenga de 
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} Puente alslante 


Separación 30-37 mm, 
no crítica 


(a) | Elementos de 6 ó 9 mm diám., 


de aluminio 


Aislador | 


| 
Aislador (9) 
Unos 25 mm 
480mm 
Caja de conexión, г 
de plástico para 


21 
Alimentador el alimentador . | 


—- Punto de alimentación, 
ı а unos 75 mm del fondo 
- (мег texto) 


ог К АЕ 


Fig. 2.5.- Construcción de la Slim Jim y distribución de la corrien- 
їе y la tensión en ella. 


conexión del alimentador puede protegerse contra los agentes 
atmosféricos mediante una cajita de piástico, a la que se sujeta- 
га un soporte pequeño de madera para su unión al mástil. Entre 


40 


la mitad de retorno del radiador plegado y ee таи А 
: incluirá un aislamiento, 
de los lados del adaptador se i | шаг. 
n trozo de perspex agujereado para р | 
los elementos (que no se tocarán), los cuales se fijarán con ын 
adhesivo fuerte. Si el tubo de aluminio tiene o 
de agujerearse para la sujeción, usando para ello un aislador circ 
lar hecho a propósito con tornillos ad hoc. | 
El punto de alimentación —donde se hace el aa шин 
tra la liuvia, te 
l adaptador— puede protegerse cont vi: 1 
2 а ја fig. 2.6, mediante una саја де plástico ри 
de а De todos modos, antes habrá que hallar el punto correc 


Aislador 


Caja de 
plástico 


Fig. 2.6.— Puntos de alimenta- 

ción, Ajusten las conexiones de 

X hasta conseguir una КОЕ mi“ 

nima у una potencia mdxima en 
la antena (véase el texto). 


50 9 
Coaxil 
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de conexión. Una vez terminada la construcción de la antena y 
erigida junto al transmisor, pero alejado de cualesquiera otros 
conductores, se utilizará la longitud necesaria de alimentador para 
llegar a la antena cuando ya esté ín situ. Pongan pinzas de coco- 
drilo en los extremos del cable coaxil, una en el conductor central 
У Otra en la funda. Muerdan la antena aproximadamente a 75 mm 
desde su parte inferior (fig. 2.6) y vayan ajustando. subiendo o 
bajando, hasta encontrar el punto en que se consiga el mínimo 
КОЕ y la máxima potencia. Marquen los puntos de alimenta- 
ción y pongan en ellos terminales para soldar, tal como se indica, 
que permitan unir después las conexiones del alimentador. 


Ya puede colocarse la caja de plástico. Se recomienda que una 
vez terminada la antena y su conexión. se les aplique a todos los 
elementos expuestos a la intemperie —incluida la caja de plásti- 
co— una capa de barniz protector o dos. 


En la fig. 2.7 se indica un método de montaje en mástil, con 
una brida de antena de TV. La antena puede reforzarse con un 
puente de material aislante por el estilo del perspex entre los dos 
elementos, como se ve en la fig. 2.5 (b). 


En principio, la antena debe situarse lo más alta posible y ale- 
јада de otros conductores. pero funcionará perfectamente еп in- 
teriores, en buhardillas e incluso en salas de estar, aunque con me- 
nor alcance en esos casos. 


La Slim Jim 2BCX puede construirse también con hilo de 
hierro galvanizado o cable de alimentador paralelo de 300 Q. La 
longitud sigue siendo la misma. así como el punto de ajuste. La 
separación entre los elementos puede reducirse a unos 25 mm. La 
antena así constituida puede alojarse en un trozo apropiado de 
tubo plástico de los utilizados en las conducciones de agua, Si se, 
hace con cable de 300 Q. la longitud es la misma y no se necesita 
el aislador: basta con cortar unos 25 mm de hilo en ese punto y 
hallar el lugar óptimo de alimentación. 


Antenas con plano de tierra 


Todas las antenas de cuarto de longitud de onda con respecto 
a la frecuencia de funcionamiento se consideran resonantes y 
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Fig. 2.7.- Método de montaje 


de la Slim Jim en un таи. 


Trozo de listón de madera 

/ Brida де sujeción 
de la antena 

al mástil 


j 10 1 ja si el 
tienen una impedancia de alimentación relativamente Ы 
punto de alimentación se encuentra T эг йг 
cercano al suelo. Una 
mo de la antena más cercan Саня 
1 1 ' nidireccl : 
1 1 y direcciones y es pues om 
radia por igual en todas у пи 
i ес conductor como 
elo perfectamente co | 
T ¡ació Да hasta el pun- 
1 ærtical de radiación es muy bajo. 
fig. 2.8. el ángulo vertical de radiaci | 
¿On 2 : ; а апїепа 
to que la radiación se efectúa casi paralela al e p їг 
presentaría unos inconvenientes ДАВА гэ. са 
1 > incluso con una tierra perfec 
al nivel del suelo е incluso con у El gl 
tora bajo ella. la radiación quedaría absorbida rápidamente р 
las estructuras aledañas (edificios. árboles. etc.) | 
1 “lejos conduc- 
De todos modos. la tierra real está muy lejos deser E A 
tor perfecto, рог lo que se produciría una pérdida consi 
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Fig. 2.8.— Radiación de una antena vertical de cuarto de опас 

al nivel del suelo, comparada con la de otra, vertical también, 

de 5 M8 que en teoría, aunque no necesariamente en la prácti- 
ca, consigue una ganancia de unos 3 dB. 


queda suprimida en muy gran parte, aumentándose con ello el 
horizonte y, por tanto, la distancia útil de trabajo. 


Antena de 5x/8 con plano de tierra 


montada en un sistema de varillas metálicas (radiales) que forman 
en conjunto una tierra “artificial” o plano de tierra, como ya se 
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d cho. Esta antena sirve asimismo para traba о móvil, caso en 
3 
па 1 


actúa como plano де tierra. 


Se llama de SA/8 porque tal es ap и 
(аса. La eléctrica es de tres cuartos de longitu о, 
а demuestra la distribución de la соглете у la tensi а 
о ela (fig. 2.9), la primera sección es eléctricamen | г 
a 3 al ¡tud de onda (aunque físicamente sea de un oc Эд 
шон ente como consecuencia de la bobina de carga). 
Тос епе! punto de alimentación es de unos 50 2. 


Vmáx. | 


Radio de A/4, 
por lo menos 


602 
son 09 
Соах!. 


Тх 


Fig. 2.9.— Principio de а antena de 5 N8 con plano de tierra. 
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ЧЕТТ 


Su construcción no presenta dificultad alguna, y tanto la ante- 
па como su sección radial pueden hacerse de tubo de aluminio o 
cobre, hilo rígido como el de los electrodos de soldadura o inclu. 
50 con una percha para la ropa, enderezada. La estructura metálica 
de un paraguas viejo también sirve como plano de tierra eficaz (у. 
si hace falta. plegable). como veremos más adelante. La bobina 
de carga consta de 4 espiras de hilo de 1,63 mm de diámetro, de- 
vanadas en una forma de paxolín o PTFE de 18 mm de diáme- 
tro, y la parte superior de la antena se hace ajustable, con el fin 
de permitir la resonancia y un bajo ROE. En la fig. 2.10 se da 
Un esquema de la construcción de esta antena. 


Por lo general no habrá necesidad de ajustar la longitud del ca- 
ble alimentador de 50 92, como suele hacerse equivocadamente, y 
con el radiador bien ajustado la ROE deberá ser por lo menos de 
1,1 ó 1,2. Con una potencia de 10 W aplicados a la antena deberá 
poderse iluminar en tubo pequeño fluorescente de 6 W, 220 V еп 
los puntos de tensión marcados (X). 


Un método de construcción de la bobina de carga y el conjun- 
to radial se da en la fig. 2.10 (b). Estos radios no deberán medir 


tas) y a la antena y la bobina se les aplicará. una vez terminadas. 
una o dos capas де barniz de poliuretano o similar. para proteger- 
las contra la intemperie. 

Esta antena es también muy apropiada para trabajo móvil. 
aprovechando la carrocería del coche como plano de tierra. Е! 
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Disco de latón, 
cobre u hojalata, 
de unos 150 mm 
de diámetro 


72 Sección deslizante | 
а ) ја lon- 
-+— para ajustar 
57 gituden + 75 mm 


Bobina de carga 


Bobina 

de 4 espiras 

de hilo del 
„70 16 (1,63 mm) 


Forma de bobina, 
de 18 mm diámetro 


Bobina de carga 


Coaxil Radios soldados 


a la placa 


Manguito 
de latón 
х 


> 
2-2 (b) 
508 тт 


son 
Coaxil 


Я jón де una ante- 
7 imensiones para а construccl і | 
А E Бонн (5) Detalles de la bobina de 


8 con plano de t | 
па де 5 М А i el conjunto radial de esa antena. 


mo пе entro el techo 4 bi 4 Їс 

5 е! 16101 р о Бо ү» Е 

| centr d l eche es el a 1 | 
шаре Є В lar se de la estructura metál са де cocne 


an- 
alimentador de 50 0 es el mismo. excepto en que la funda ар 
17 


OOO 


talladora se conecta а la carrocería del coche, en lugar lo más cer- 
cano posible a la base de la antena. 


Plano de tierra con un paraguas 


para ello Ја funda exterior de un trozo de cable coaxil viejo, ya 
que el contacto eléctrico entre ellas es bastante malo, 


Usando el radiador de 53/8 y la bobina de carga de la fig. 2.11, 
el plano de tierra formado por el paraguas será una antena portatil 
muy útil, sobre todo si se hace que el radiaro sea desmontable, El 
plano de tierra puede plegarse. Para su uso portátil, todo cuanto 


jado, pero a una altura de sólo 4 m, se han conseguido enlances 
considerables a larga distancia en condiciones de propagación 
troposférica. 


Nota: El plano de tierra de $A/8 tiene una ganancia aproxima- 
da de 3 dB sobre un dipolo, pero únicamente con el ángulo óp- 


timo de radiación en el plano vertical, como ya se ha dicho en la 
fig. 2.3. y el texto correspondiente. 


Antenas colineales 
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Varillas del paraguas 


Mástil portatil ————+ 


Fig. 2.11.— Un paraguas Br оо 
ir un е пет 
ituir un excelente plano ie á 
СИНА portátil, utilizado en unión 
diador descrito en la fig. 2.10 уип 
de pequeña sección. 


1 istemas coli- 
a ver qué ganancia real se puede conseguir con los siste 
neales y también cómo funcionan. 


1 edia 
Un conjunto colineal simple consta de dos аа Бурэн 
Кү род de manera que funcionen “еп кылы ж | 
ја potencia radiada total sea де 1,5 veces Ли шэг 
ds Ч lo simple; es decir, que la ganancia дер оо 
ыг 48. La configuración física de una ща Пее т 
108, junto соп la distribución де la tensión y la co ын го 
е la fig. 2.12 (a). Pueden usarse más сое В 
ша айал superior, у con el sistema de elemen 
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clásico se conseguirán unos 3.2 dB con tres y unos 4 3 dB con 
cuatro. Más de cuatro elementos rara vez se usan, ya que el au- 
mento de la ganancia no compensa. Puede conseguirse un ашпеп- 
to de dicha ganancia separando los elementos más. hasta el punto 
que con una separación de 0,4 A se puede llegar a una ganancia 
de más de 3 dB con sólo dos elementos, pero en ese caso resulta 
muy difícil conseguir una buena adaptación de la alimentación 
y la fase con cable de 50 Q (o de 75). 


Fig. 2.12.- (a) Antena colineal de dos elementos: (5) coli- 
neal de tres elementos; (с) colineal de cuatro elementos. La 
distribución de las corrientes se indica con límeas de trazos. 
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El sistema de elementos más juntos es mejor desde | .. 
vita constructivo у де la alimentación. El ángulo уегиса le А ia- 
ción de una antena colineal de dos elementos es el que se repre 
senta en la fig. 2.13, pero, como todas las antenas de VHF. nece 
sita estar alta: cuanto más, mejor. 


| 1 'oli 5 
Fig. 2.13.- Radiación vertical de una antena шэг де do 
(25 elementos. La radiación horizontal es similar, 


Construcción 
í estar bien aislada del mástil 
En primer lugar. la antena deberá estar bien хи пи 
за s extremos де los eleme 
¡er >. dado que los extremos de los 

о cualquier otro soporte, dad | 5 оа 
зе encuentran а un elevado potencial де r.f.. lo que шэг 
el aislamiento entre los elementos tiene que ser tambit 
bueno. 


Los elementos у adaptadores де alimentación pueden hacerse 
de cobre de gran diámetro, pero esto exigiría soportes aislantes 
extras. Es mejor utilizar tubo de latón o aluminio, que al mismo 
tiempo resulta autosoportante. Los tubos de PTFE o material 
similiar de bajas pérdidas se pueden usar рага. unir elementos livia- 
nos, aunque también puede emprenderse la tarea de hacer un tra- 
bajo de “fontanería” con tubo de cobre de 12 ó 15 mm de diáme- 
tro, del usado para tuberías de agua, y las piezas necesarias para 
matenerlos unidos. El autor ha construido una buena cantidad de 
colineales utilizando todos los materiales mencionados, pero el 
éxito depende muchas veces en gran parte del ingenio en el apro- 
vechamiento de los materiales de que se dispone. 


Alimentación y adaptación 


Pero antes de entrar en detalles constructivos convendría que 
examinásemos el método de alimentar una antena colineal con un 
cable coaxil de 50 6 75 ©. Como 105 elementos radiantes tienen 
que estar en fase, van conectados por medio de trozos de cuarto 
de onda y todo el sistema es susceptible de poder ser alimentado 
en un punto apropiado de esos trozos o adaptadores. Pero el са. 
ble coaxil proporciona una alimentación asimétrica, que deberá 
corregirse empleando un transformador simétrico/asimétrico 
(“balun”), tal como se indica en la fig. 2.14, con el que se puede 
conseguir además una razón de impedancia aproximada de 4:1, 
O sea, unos 200 О, así como una conexión simétrica, 


Siempre que los elementos sean resonantes y los adaptadores 
bien construidos, podrá obtenerse una buena adaptación y una 
baja ROE encontrando el punto correcto de derivación en el 
adaptador, donde conectar el alimentador y el transformador 
asimétrico/simétrico. En la fig. 2.12 se dan las configuraciones 
de colineales de 2, 3 y 4 elementos. 


Una colineal de dos elementos 


Este tipo de conjuntos suele llamarse a veces “la delicia de los 


fontaneros”, ya que todos sus elementos y adaptadores están 
hechos con trozos de tubo de cobre unidos con sus accesorios 


correspondientes (codos, por lo general). Tengan en cuenta que 
para soldar los accesorios se necesita una lamparita. 
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йерде 
Га апїепа е5 ашозоропада у puede montarse а В а 
де un mástil metálico рог medio де ч шил ща. ай 
1 1 daptador у acoplada | 
шэг де polivinilo). Con este fin se 
de tubo de PVC (cloruro de p ‚С ES 
cien conseguir acoplos adecuados en el comercio о 
|, fontanería. Еп la fig. 2.14 (a) se dan las пра жола 
na, mientras que la fig. 2.14 (b) es un detalle - х 
дог simétrico fasimétrico. El ajuste se en any fyr E 
i iació íxima, valiéndose para 
conseguir la radiación máxima, У : ар са 
1 tro serie, una lámp 
intensidad de campo, un vatímetro · ; 
шон de neón, etc. Asimismo deberi compro ias que a 
ción de ondas estacionarias по es superior a 1 д ыг PE 
pueden hacerse con una señal que se reciba, ajustan 
máxima del medidor de señal. 


jó 1 te de una 

limentación del balun es efectivamen 

аа А аре pero como consecuencia del о, 

i | | mismo que se em 
locidad del cable coaxil (que es e IT с рио 
io ali tador) será algo menor físicamente, | 

Шо де Ден; Ч fórmula siguiente, que es muy о 

дата Ја longitud ехаста del Про de cable coaxil utilizado (р 


ejemplo, UR43, UR67, etc.): 


150 x factor de velocidad del cable 


longitud (т) = 145 MHz 


Los puntos de derivación en el adaptador estarán alrededor de 
los 150 mm del extremo cerrado. 


Una Slim Jim colineal 


Esta antena se ha probado como modelo a АЕ ом 
y como versión de tamaño аа С 2 ЫН 
iación de la Slim Jim уа descrita. (оп с | 
о 0 де elementos simples, la A 
sobre un dipolo es de unos 2 dB, pero el uso de elementos p 
lo plegado permite una ganancia cercana а los 3 dB. 


i i lim 
El principio de funcionamiento es el mismo que пие 1 
Jim de un solo elemento, pero además en este caso se ti 
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Puntos де alimentación 


х 


Unos 
т! 150 mm 
| (ver texto) 


Fig. 2.14. (q Co Те 
lineal de dos мэ Onstrucció 


с ау 
ИУ Y Sus accesorios, (bj De 
or simetrico asimétrico (véas 


п de una ant 
ena co- 
mentos con tubo de cobre para 


talle del adap- 
e el texto). 


X 


diador extra acoplado рог medio de dos trozos de A/4. con lo que 
los dos elementos funcionan en fase. como en la fig. 2.15. Рог 
cuanto se refiere a la construcción de la antena. remitimos a los 
lectores a las figs. 2.5 y 2.6, ya que lo único que hay que añadir es 
hacer que el sistema sea autosoportante. probablemente con un 
tubo de 9 mm o incluso de menor diámetro, o con hilo de cobre 
de 1.63 mm de diámetro dispuesto en una armazón ligera de ma- 
dera, sobre aisladores. 


Para conseguir la resonancia en 145 MHz es probable que haya 
que recurrir a hacer el elemento superior algo más corto de Х/2 х 
0.95, que es la longitud del inferior. El adaptador de base о ехс!- 
tador es de 480 mm de largo, pero las longitudes de los dos de 
puesta en fase puede haber que hallarlos experimentalmente. uti- 
lizando barras ajustables de acortamiento en cada extremo y efec- 
tuando los ajustes de modo que se obtenga la menor relación de 
ondas estacionarias (КОЕ), o sea, un valor де 15 al. La longi- 
tud óptima de tales adaptadores será: (a) de unos 468 mm y (b) 
de 456 mm, con el elemento doblado de la parte superior de unos 
960 mm de largo, ajuste que también se puede hacer con una barra 
móvil de acortamiento colocada en la parte superior, para conse- 
guir la resonancia exacta. Una vez ajustadas las longitudes de los 
adaptadores, podrán rehacerse en bucles. tal como se indica con 
líneas de trazos en la fig. 2.15. aunque sólo sea para que la antena 
quede menos “religiosa”. 


Trabajos móviles y portátiles 


Hay muchas antenas comerciales móviles para trabajar en 
2 m. la mayoría de las cuales son de los tipos de M4 ó 5М8. 
para montaje lateral o en techo. Tal vez la más eficaz sea la de 
SA/8. montada en el centro del techo, de manera que éste mis- 
mo actúe de plano de tierra. Las antenas montadas en los lados. 
delante o detrás no resultan tan eficaces como consecuencia de 
la zona irregular del plano de tierra que se forma. así como 
su proximidad a otras partes del cuerpo del coche y el pro- 
pio suelo. También es muy importante que la antena propor- 
cione el máximo de potencia radiada. para lo cual la parte exte- 
rior del cable (а pantalla) deberá doblarse en el punto en que 
se ha colocado la antena. 


ЕД 
л 
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Ver texto 


(2 


Separación de 37 mm 


Punto de 
alimentación 
(Ver texto) 


50n Coaxil 


Fig.2.15.— Laanten ] 

15. а colineal Sli ў 

apropiada para funcionar en 2 a 
70 cm (véase е! texto), 


Los montajes magnéticos, por ejemplo, no siempre proporcio- 
nan una conexión de tierra lo suficientemente baja para el cable 
y a veces hasta llega a no haber conexión, siendo entonces la úni- 
ca tierra que el cable “уе” la capacidad entre el montaje magné- 
tico y la carrocería del coche, con la pintura actuando como die- 
léctrico. Las antenas de A/4 montadas lateralmente no sólo son 
ineficaces en cuanto a la potencia eficaz radiada, sino que al mis- 
mo tiempo quedan más apantalladas por el propio coche de lo 
que serían las mucho más largas de 5Х/8, en las que la parte supe- 
rior que lleva corrriente es mucho más probable que quede libre 
de la carrocería. Las antenas de auto-radio adaptadas tampoco 
resultan muy eficaces por la misma causa. 


No hay ninguna antena “especial” para trabajo móvil que pro- 
porcione a la vez ganancia y cobertura omnidireccional, excepto 
la SA/8, que se supone de 3 dB más de radiación que un dipolo, 
pero que realmente no es así en ángulos verticales cercanos al sue- 
lo, o sea, entre 0 y 30°. Con el tipo de A/4m la mayoría de la po- 
tencia se radia hacia arriba, a menos que esté montada en el cen- 
tro del techo. Una colineal de dos elementos montada en el para- 
choques podría ser una solución para los que no quieren que so- 
bresalga mucho, pero no es así, porque la antena queda muy cerca 
del suelo real en ese caso. Ello no obstanto, hay una forma de co- 
lineal que el autor ha usado con buenos resultados: se trata de 
una де 34/4, en la que la primera sección de A/4 funciona еп la 
misma fase que la de A/2 que está encima de ella (fig. 2.16, а). 
Con una antena de SA/8 su parte inferior, de 1/4, es decir, la bobi- 
na de carga más el elemento, funciona en oposición de fase con la 
principal де A/2, con lo que se pierde una pequeña cantidad de 
radiación en ángulos verticales muy grandes. Poniendo las dos 
secciones de la antena en fase se asegura que toda la radiación 
vaya en una dirección, que teóricamente es paralela al suelo. Pe- 
ro la zona del plano de tierra proporcionado por la parte supe- 
rior de un coche grande tiene en este caso, como en las demás 
antenas el inconveniente de no ser lo suficientemente grande para 
consevar la radiación en ángulos muy pequeños. 


Para los que puedan querer probar la colineal de ЗА/4 como 
alternativa de la SA/8. se dan los detalles correspondientes еп la 
fig. 2.16. El adaptados de fase (c) se puede bobinar (d) y (e), con 
lo cual la antena podrá quedar de dimensiones bastante reducidas. 
Podrá alimentarse directamente con cable coaxil de 50 О, pero 
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probablemente necesitará algún ajuste en su longitud, en la зес- 
ción superior у el adaptador devanado, para conseguir una КОЕ 
baja. Esta antena puede usarse también con un plano de tierra 
clásico. 


Antenas para transceptores de mano 


Las antenas que se entregan con los transceptores portátiles, о 
que a veces se hacen con ellos, son tal vez las más eficaces que 
pueden usarse para el fin propuesto. Hay poca diferencia entre 
una de varilla de Х/4 y los tipos pequeños helicoidales utilizados 
en ocasiones. La radiación de estas antenas es hacia arriba, es de- 
cir, siguiendo la dirección de la propia antena, y sólo podrían di- 
rigirse más hacia el horizonte empleando un plano de tierra que, 
lógicamente, echaría por tierra la característica más importante 
de estos aparatos, como es su portabilidad en la mano. 


Antenas para servicio en aparatos portátiles 


Prácticamente todas las antenas pueden usarse para funciona- 
miento portátil en lugares fijos temporalmente. como pueden ser, 
por ejemplo, las utilizadas en vacaciones O en días de trabajo en 
el campo. El que la antena sea de un tamaño razonable y fácil de 
transportar son las condiciones esenciales. La construcción de una 
antena, que de otro modo sería de un tamaño físico considerable, 
es simplemente asunto de ingenio, para doblarla o reducirla a 
secciones que después se juntan para funcionar. Las antenas pe- 
queñas por el estilo de la ZL Special, versión de dos elementos, y 
la HB9CV. encajarán perfectamente en el maletero de cualquier 
coche. También pueden conseguirse yagis de varios elementos, 
con charnelas en el vástago o dividiendo éste en trozos, de manera 
que el reflector y los elementos excitados queden en uno y cada 
dos o tres directores en otros, 


El plano de tierra de paraguas ya descrito en la fig. 2.11 tam- 
bién constituye en sí una antena portátil. y en lugar de un ele 
mento radiante de SA/8 podría usarse Otro de 31 /4, como el des- 
crito en la fig. 2.16. Otra direccional que puede partirse en seccio- 
nes es la Slim Jim o su versión colineal (figs. 2.5 y 2.15). 

Un mástil portátil y ligero puede conseguirse. por ejemplo, con 
trozos de 1 m de palos de escoba de 25 mm de diámetro, unidos 
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con manguitos metálicos у sujetos con tres o cuatro hilos de nilón 
al suelo para darle estabilidad. Cuatro o cinco secciones serían tal 
vez el límite para la erección de un mástil de este tipo. 


Otras antenas omnidireccionales 


Para funcionamiento omnidireccional con polarización kori- 
zontal, la antena de “halo” es quizá la mejor conocida y en la fig. 
2.17 se dan detalles de su construcción. Sirve perfectamente para 
trabajo móvil en banda lateral única (BLU), donde los Operadores 
suelen usar antenas de polarización horizontal, con lo que se au- 
menta bastante el alcance. 


El dipolo de manguito es también otra antena vertical simple, 
pero no resulta muy eficaz. Una mejora de ella es un trozo coaxil 
alimentado en media onda, aunque la de media onda con alimen- 
tación en J o la Slim Jim son prácticamente tan eficaces. En el 
ARRL Antenna Handbook se describe una colineal construida 
con trozos de cable coaxil, pero es muy difícil de construir y, ade- 


Para conseguir radiación omnidireccional con polarización ho. 
rizontal se dispone también de los sistemas de dipolos cruzados, 
la antena de molinillo, el bucle horizontal, similar a la de halo ya 
mencionada, la hoja de trébol, que consta de cuatro antenas pe- 
queñas de bucle horizontal alimentadas con un solo cable coaxil. 
y la de cuadro o “Alford”, que consta de cuatro elementos de 


contrarse en la bibliografía incluida al final del libro. 


Antena de halo 


El halo se usó en otro tiempo mucho para trabajos móviles 
cuando la mayoría de las emisiones y recepciones se efectuaban 


única. El halo es en realidad un dipolo formado en circunferencia 
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у con adaptación en gamma de cable соахї де 50 a 70 О. Сото 
se ve еп la fig. 2.17. el diámetro del aro es de unos 30 ст y la 
longitud де la sección de gamma, de unos 114 mm. La adaptación 
se obtiene desplazamando la barra de cortocircuito de gamma a la 
vez que se sintoniza con el condensador. ajustándose ambos a la 
КОЕ mínima. 

Para los ajustes iniciales puede usarse un condensador variable 
de unos 50 рЕ, con dieléctrico de aire. Cuando se consiga la ВОЕ 
mínima, se sustituirá dicho condensador por los discos, hechos de 
aluminio fino y separados unos 12 mm, que se ajustarán hasta 
conseguir la misma ВОЁ. 


Antena de bucle apilada 


También polarizada horizontalmente y de tipo omnidireccio- 
nal, resulta bastante más eficaz que la de halo, y más apropiada 
para trabajo fijo. La distancia entre cada bucle deberá ser de una 
longitud de onda, con lo que cada sección contiene dos trozos 
radiantes en media onda. Un bucle sólo tiene un gráfico de campo 
por el estilo del de un dipolo. pero al utilizar dos apilados en án- 
gulo entre sí y en fase de 90 mediante una línea de conexión 
de A/4 se obtiene un gráfico casi perfectamente omnidireccional, 
tal como el que se indica en la fig. 2.18, que es de un modelo de 
650 MHz. 


Los dos bucles son de tamaño idéntico y la media longitud de 
onda puede tomarse como una distancia de unos 990 mm. La dis- 
posición es la representada en la fig. 2.19. El punto de alimenta- 
ción debe hacerse con un adaptador transformador simétrico-asi- 
métrico de razón 4:1 si se usa cable coaxil de 50 О como alimen- 
tador principal. Es esencial una alimentación equilibrada. La ga- 
папсіа de esta antena debe ser del orden de 3 dB con relación 
al dipolo simple. 


Colineal omnidireccional de elemento plegado 


Una antena colineal clásica de dos elementos en fase у росо se- 
parados tiene una ganancia aproximada de 1.5 dB. Pueden conse- 
више ganancias mayores con pares colineales únicamente sepa- 
rando más los elementos. pero esto implica un sistema de alimen- 
tación bastante más complicado, si se quiere mantener la fase 
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tamente omnidireccional se recomienda usar un mástil de mate- 
rial aislante (madera o tubo de PVC), que sobresalga 30 mm o así 
por encima y por debajo de la antena. El ángulo vertical de radia- 
ción máxima es paralelo a tierra, es decir, a 0” y la anchura del 
lóbulo de —3 dB (punto de potencia mitad) se encuentra en la 
zona de los 60”. La antena tiene una amplia anchura de banda y 
debe mantener una КОЕ aproximada de 1,1 ó 1,2 а 1 tanto en 
la banda de 70 cm como en la de 2 m. Para trabajar en 70 cm de- 
be usarse cable coaxil de 50 $2 de bajas pérdidas y con separación 
semi-aire, pero a menos que el trayecto de éste sea muy largo se 
podrá utilizar el de un grado menor por el estilo del UR43 en la 
banda de 2 m. De modo ideal, cuanto menores sean las pérdidas 
del cable utilizado, mejor, sea cual sea la antena. Recuerden que 
una pérdida de X dB en el cable significa asimismo X dB menos 
en la radiación. 


Los elementos y el adaptador pueden construirse con varilla 
de aluminio de 6 mm, que resulta fácil de taladrar para poner 
tornillos M3 (4BA) en los extremos de los elementos, con el fin 
de acomodar las piezas de puenteo. 

El formato se indica en la fig. 2.20 y las dimensiones de los 
elementos y adaptador de fase son las siguientes: 


{a 
Secciones 70 ст 2 тетоз 


324 + 3 тт 960 +6 mm 


390 + 3 mm 116816 mm 


(а) Elementos media onda 
(b) Long. adaptador 


(с) Separación elementos 
y adaptador [entre 
centros) 19 53 mm 25 #3 mm 


АА аа ыз NR AE жи ос йо 
Las dimensiones anteriores ya tienen еп cuenta los factores de velocidad 
у capacitativo. 


Observen el bloque aislante entre los extremos de los elemen- 
tos plegados donde se juntan frente al punto de alimentación. El 
material tiene que ser de buena calidad. por el estilo de PTFE o 
equivalente. 
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Fig. 2.20.- Detalles constructivos de una 
antena colineal de elemento plegado para 
funcionamiento en 2 mó 70 cm 


La brida de sujeción al mástil. al 
ser de 12 mm de ancha por 1,5 
una longitud de unos 
terminación del adapt 


final del adaptador. ha de 
a mm ó 3 mm. de aluminio: de 
150 mm y agujereada a los dos lados de la 
ador, para la colocación de pernos de suje- 
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ción de 6 mm de diámetro. La barra de cortocircuito del punto 
de cuarto de onda puede hacerse de aluminio, cuadrada. de unos 
9 mm y perforada para admitir las líneas del adaptador, así como 
perforada y con tornillos МЗ (4BA) en los extremos para su suje- 
ción a las líneas una vez terminado el ajuste. 


Con la antena ya montada, se procederá a su instalación de 
modo que quede bien colocada, con alrededores libres, a unos 
2 m sobre el suelo y con todo el cable que se vaya a usar ya in- 
cluido. Ajusten los puntos de derivación y la barra de corto de 
cuarto de onda a la potencia máxima y la mínima ROE. Lógi- 
camente, el punto de alimentación necesitará protección con- 
tra la lluvia y con ese fin podrá usarse una cajita de plástico 
oblonga, en la que quedarán encerradas las conexiones de alimen- 
tación y el final del cable. Es importante tener un buen cierre, 
para impedir que pueda penetrar el agua por ese punto. Si entra 
agua en el cable coaxil, lo arruinará para siempre. 


Todas las antenas de VHF funcionan de un modo muy eficaz 
si están bien altas, por encima de tejados y otros obstáculos 
conductores, tales como árboles. Esto es aplicable en especial 
a las antenas por el estilo de las colineales verticales de baja ra- 
diación (ángulo cero). Los árboles de gran tamaño y con hojas 
que se encuentren en el trayecto de la ración pueden atenuar las 
ondas de radio de VHF y ЏНЕ hasta en 20 dB, incluso con tiem- 
po seco. 


Trozo coaxil alimentado verticalmente (varilla) 


Esta antena es en realidad una Slim Jim modificada, pero en 
principio se proyectó para su empleo en la marina y por eso va 
completamente encerrada en una funda, que la protege contra los 
elementos atmosféricos y el agua salada. Resultaría una antena 
poco notable para estaciones fijas o móviles (con mástil de vari- 
lla y montaje) o para una estación repetidora de 2 m. Aunque 
muy eficaz, es más difícil de construir que la Slim Jim original co- 
mo consecuencia del alimentador coaxil de tubo de cobre, de А/4 
de longitud, y los separadores tan juntos. 


La parte radiante es un dipolo plegado. alimentado en su extre- 
mo desde la varilla coaxjl/ que en sí está conectada directamente 
a un cable de alimentación de 50 ©, La disposición general es la 
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y detalles de la varilla de А/4 y los elementos radiantes. La varilla 
consta de 25 cm de tubo de cobre cerrado por uno de sus extre- 
mos con un disco (de cobre o latón) soldado. que forma el corto- 
circuito y la conexión para el conductor interior. Se necesitan por 
lo menos cuatro o cinco separadores circulares de perspex de unos 
3 mm de grueso para mantener el conductor central recto en toda 


la varilla, pero el de la parte superior ha de tener por lo menos 6 
mm, como se indica. 
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Fig. 2.22.- Detalles constructivos de una antena de media 
onda completamente protegida y alimentada coaxilmente. 
como la de la fig. 2.21. 


~ Гг Сҹ 
Habrá que cortar una ranura де unos 9 mm de апсһа у 75 mm 
de larga. que empiece а unos 50 mm desde el fondo del tubo. von 


el fin де permitir el acceso del cable de alimentación у е! ajuste 
del punto de derivación que asegure el mínimo ROE. 


Los elementos radiantes se hacen con varillas de aluminio de 
6 mm de diámetro, conectados por su extremo superior con un 
puente metálico y mantenidos separados por trozos de PTFE (por 
lo menos cinco). todo a lo largo, tal como se indica. El ajuste final 
para el funcionamiento se hace determinando primero el lugar del 
punto de alimentación al conductor interior del coaxil con el fin 
de obtener la КОЕ más baja posible. Puede realizarse un reajuste 
ulterior con una prolongación capacitativa. que se doblará o alte- 
гага de longitud hasta que la КОЕ llegue a 1.1 612а1 аргох!- 
madamente. Téngase еп cuenta que esta prolongación capacitati- 
va. que puede ser de hilo del 18 6 16 swg (1,22 6 1,63 mm de 
diámetro), deberá tener una funda aislante para evitar el contacto 
con cualquier otra parte de la antena. La funda será preferible- 
mente de PTFE. La radiación de esta antena. como es lógico, es 
omnidireccional y, en un plano. prácticamente paralela al suelo. 


(El PTFE o ,politetrafluoretileno es un material aislante de 
bajas pérdidas. muy apropiado para su empleo en УНЕ у ОНЕ.) 
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ANTENAS DIRECCIONALES 


En el capítulo anterior hemos tratado de las antenas de polari- 
zación vertical у omnidireccionales. muy apropiadas para conse- 
guir una cobertura general y para el trabajo móvil, así como para 
repetidores, la mayoría de los cuales utilizan antenas de polariza- 
ción vertical. Excepto los conjuntos colineales, estas antenas tienen 
muy poca ganancia —cuando la tienen— respecto al dipolo, por 10 
que cuando se trata de conseguir una mayor potencia eficaz radia- 
da (ERP) hay que recurrir a las antenas direccionales. 


De todos modos, conviene que recuerden que hay antenas di- 
reccionales (y el dipolo. usado en posición horizontal, es una de 
ellas) que no proporcionan incremento alguno de la potencia ra- 
diada en una o más direcciones. Tales antenas carecen de ganancia 
directiva. en comparación con un radiador isotrópico. al menos. 
Por eso a veces la ganancia de potencia radiada por una antena 
suele llamarse ganancia de directividad. Claro está que hay mu- 
chas antenas entre las que elegir. de las cuales sin duda la más po- 
pular es la Yagi. aunque es grande la controversia acerca de la lon- 
gitud total y separaciones de los directores respecto a la ganancia 
obtenible. Se encontrará más información en la bibliografía De 
todos modos, para conseguir una gran ganancia con una Yagi hay 
que recurrir. bien a una antena de longitud considerable. bien a 
un sistema de dos o más de ellas. lo que no resulta muy practica- 
ble en los lugares que disponen de espacio limitado, e incluso al- 
gunas pueden llegar a estar prohibidas por los reglamentos locales 


| 


Conjuntos де radiación longitudinal 


No es difícil conseguir antenas de haz bastante pequeñas, pero 
eficaces a pesar de todo, para 2 metros (o la banda de UHF de 70 
cm) y se pueden alcanzar ganancias de directividad de 10 dB sin 
tener que usar largos conjuntos como la Yagi o similares. con una 
gran cantidad de elementos. El reflector de ángulo puede ser una 
excepción, pero aunque son posibles ganancias de 12 dB. resulta 
a veces de dimensiones algo grandes. 


Partiendo de las llamadas antenas de radiación longitudinal 
pueden conseguirse otras pequeñas y de buena ganancia, para fun- 
cionamiento en polarización vertical u horizontal, y lo mismo po- 
demos afirmar tomando como punto de partida una disposición 
similar llamada antena de radiación transversal, aunque esta últi- 
ma tiene menos aplicación práctica por cuanto se refiere al fun- 
cionamiento en 2 metros. Tales antenas constan básicamente en 
dos radiadores separados verticales (u horizontales), cada uno de 
los cuales está en fase con la alimentación y con la separación 
ajustada de acuerdo con la directividad buscada. 


El perfeccionamiento de este método se debe en gran parte al 
Dr. С. Н. Brown (EE.UU.), que también fue el inventor de la an- 
tena de plano de tierra, más o menos tal como la conocemos hoy en 
día. En 1937. С. H. Brown publicó su serie —ahora clásica— de 
gráficos de radiación (fig. 3.1) que presentan algunas de las com- 
binaciones posibles de directividad con conjuntos de radiación 
longitudinal y transversal. En el caso del primero. la radiación 
está por lo general en línea con los dos radiadores. en tanto que 
en el del segundo está en ángulo recto con la línea del conjunto. 
Por ejemplo, la radiación de una configuración típica de antena 
longitudinal compuesta por dos verticales. separadas A/8 y еп 
oposición (1807), es la que se indica en la fig. 3.1 marcada x. El 
gráfico típico de un conjunto transversal es el mercado +. donde 
la separación es de A/2 y los elementos están excitados en fase. La 
separación mayor es poco usada para la radio de aficionados. pe- 
ro. ello no obstante. ofrece posibilidades de diseño para antenas 
pequeñas de gran ganancia. 
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Fig. 3.2.— Gráficos típicos de campo de dos ele- 

mentos de media onda, alimentados en su centro 

y separados un octavo de onda, con excitación 
desfasada 1807. 


Una configuración típica basada en esta idea es la que se da en 
la fig. 3.2. en la que dos radiadores de media onda con alimenta- 
ción central están separadas D = 2/8 y excitados en oposición. Es- 
ta disposición puede emplerarse verticalmente. tal como se indica, 
u horizontalmente, de acuerdo con la polarización que se necesi- 
te. En el primer caso (mirando desde los extremos de los radiado- 
res) el gráfico del campo será como en (a) y el ángulo vertical de 
radiación, o sea. en un plano paralelo a tierra. será como en (b). 
Por eso se observará que con esta disposición el gráfico de radia- 
ción sería aproximadamente el mismo con las antenas operando 
vertical u horizontalmente. De todos modos. no siempre es desea- 
ble la radiación en dos direcciones. a pesar de la ganancia conse- 
guida respecto al dipolo. Manteniendo igual la separación entre 
elementos, es decir 1/8, y alimentando uno de ellos con un desfa- 
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Fig. 3.3.— Configuración y gráficos de campo R 
de dos elementos separados un остато de onda y 
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alimentación directa con cable coaxil de 5 4 Па 
ancia reivindicada es де unos 5 dB. a la vez que ри 
рана aunque muchos де los ше Нап 111 пи 
| ificultades а la hora де conse ba 
лу antena de este diseño se dan en la fig. 3.4 
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Fig. 3.4.- Detalles де la antena de haz compacta НВ9СУ, 
соп adaptación en gamma. 


La serie especial ZL 


Un sistema, basado asimismo en el conjunto de radiación lon- 
gitudinal, con desfase de 1357 en la alimentación de un elemento, 
fue desarrollado ya por el autor hace unos 26 años para las bandas 
de a.f. y recibió el nombre de ZL especial. Como los elementos 
frontal y posterior son de distinta longitud, esta antena presenta 
asimismo una acción reflector-director. con una ganancia resul- 
tante de unos 6 dB sobre un dipolo. Puede alimentarse directa- 
mente con cable coaxil de 50 6 70 ohmios y si está bien ajustada 
puede conseguir una КОЕ mucho menor del5al. 


21. especial para 2 metros 


Es una antena que no resulta de construcción difícil. y los ele- 
mentos y la línea de puesta en fase pueden ser de hilo de cobre o 
de hierro galvanizado o recubierto. o de tubo de cobre o de alu- 
minio, e incluso de cable de bajada paralelo de 300 $2. 
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Los detalles constructivos y de otro tipo se dan и 
y siempre que se respeten las separaciones 
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Fig. 3.5.— Detalles cons- 
tructivos de una antena 
ZL especial de dos ele- 
! тептоз рата 2 т. Увапзе 
n с asimismo аз figs. 3,6 а 3.8. 
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105 elementos у Та longitud де Ја Ипеа 4 | 
е enfase, los materiales 
pueden ser los ya mencionados antes. El condensador de aire Ён 
ВМИ tamafio у variable (capacidad máxima de 20 рЕ) hace 
a » 1 p АД 
Fe чы к una buena adaptación con el cable coaxil 


Este condensador se ajusta para la ROE mínima con toda la 
longitud del cable coaxil ya aplicada а la antena. Si ésta ha de fun- 
cionar instalada verticalmente, conviene que el cable de alimenta- 
ciðn se curve un poco, separándolo de ella para llevarlo hacia aba- 


Fig. 3.6.— Gráfico de radiación de la ZL especial con po- 
larización vertical y con la horizontal. 


o. tal como se indica en la fig. 3.5 (detalle en recuadro), El más- 
til de sujeción de la antena deberá ser de material no conductor 
(poste de madera 0 tubo de plástico, etc.) y se prolongará por 
lo menos unos decímetros por debajo de los extremos finales de 
los elementos. Los gráficos de radiación, tanto vertical como ho- 
rizontal, se dan en la fig. 3.6. Observen el manguito de alimenta- 
ción y adaptación simétrico-asimétrico que hay en el extremo 
del cable coaxil. donde se une con el punto de alimentación. Es- 
te manguito tiene una longitud de 470 mm y está unido a la 
malla de blindaje del cable principal sólo en el lugar marcado 
X. El extremo que queda más cerca del punto de alimentación no 
va conectado a ninguna parte ni debe estar en contacto con las 
conexiones del punto de alimentación. Para su empleo en exterió- 
res, las conexiones del punto de alimentación, el condensadorcito 
y el extremo del cable coaxil deberán estar protegidos contra la 
lluvia. Con este fin servirá una cajita de plástico con una tapa que 
encaje bien, tal como se esquematiza en la fig. 3.7. 


Una versión completamente a prueba de intemperie de este 
modelo ZL especial usado por el autor en un pequeño barco 
(G2BCX/MM) y con una altura de sólo 3 m sobre el nivel del 
agua ha demostrado una eficacia extraordinaria, con numerosos 
enlaces a larga distancia (DX). Los elementos de esta versión están 
completamente encerrados en tubo de plástico de sección plana 
(cable eléctrico). como se aprecia en la foto de la fig. 3.8. Como 
la antena cabe en el maletero de un coche, resulta ideal para fun- 
cionamiento portátil, con un mástil de sección apropiada. 


Conjunto simple de radiación 
longitudinal vertical 


Es ésta una antena polarizada verticalmente, que resulta de 
construcción relativamente fácil y proporcionará una ganancia 
aproximada de 4 dB en dos direcciones. Sólo hay que Һасейе gi- 
rar 90” para cubrir todo el horizonte y gracias a su compacidad 
será muy útil para los que viven en pisos en los que les sea difícil 
instalar una antena exterior. Consta de dos radiadores verticales 
de media onda alimentados en su extremo con un desfase de 


180% para producir un gráfico de radiación por el estilo del de 
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Мази 


Fig. 3.7. – Alojamiento de la línea de pues- 
ta en fase y conexiones de alimentación, 
etc. de la ZL especial. 


la fig. 3.9. Puede montarse en un marco ligero de madera, con los 
elementos hechos de alambre con revestimiento de plástico del 
que se usa en las perchas o, mejor aún, hilo de cobre de 2,03 6 
1,63 mm de diámetro. Después se coloca de modo que pueda 
girar en un soporte de suelo, tal como se indica en la figura, lo 
que la hace apropiada para su empleo en interiores, 
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Fig. 3.8.- Una ZL especial alojada en 

tubo de plástico para su protección 

contra los agentes atmosféricos (G2 
BCX/MM). 


El ajuste a la КОЕ mínima se consigue deslizando la үл 
cortocircuito, а la vez que se desplazan los puntos de 212 
tación del cable de 50 9. Las posiciones aproximadas de | 5 
se dan еп el dibujo. рего lo más seguro es que se е go 
de reajuste para obtener una ROE que se O E 2 | 
gráfico de radiación se muestra еп el recuadro de la fig. 3.9. 
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Fig. 3.9.— Detalles constructivos de una antena 
simple bidireccional para su empleo en interiores 
dispuesta para girar en 180°. 


Conjuntos ZL especiales de varios elementos 


Como la ZL especial básica esun conjunto excitado y su gráfico 
de radiación es unidireccional, se ha podido agregarle elementos 
parásitos para incrementar su ganancia frontal. No se necesita re- 
flector, porque éste ya va integrado en la propia ZL especial, por 
lo que sólo se usan directores. Uno de éstos montado a 0,12 Х de- 
lante del elemento excitado incrementará la ganancia frontal еп 
1,5 dB aproximadamente, lo que da un total de 7 a 7,5 dB, que 
resulta francamente bueno para una antena que sólo mide 510 
mm de delante atrás. 


La adición de tres directores, que convierten la ZL en una an- 
tena de cinco elementos, con sólo 1 m de longitud, llevará la ga- 
nancia frontal un poco por encima de los 9 dB, lo que ya resulta 
comparable con una Yagi de ocho elementos, de longitud física 
aproximada de 2,8 m, o sea, casi el triple de la ZL de cinco ele- 
mentos. 


La construcción de la sección de elementos excitados de una 
antena ZL de cinco o siete elementos es la misma que en el caso 
de la básica representada en las figs. 3.5 a 3.7, pero esta sección 
tiene que estar aislada del soporte que también sujeta los directo- 
res y está hecho de tubo cuadrado de aluminio de 18 mm, cuya 
longitud está determinada por la cantidad de directores que se 
vaya a usar. Los detalles referentes a las longitudes de los direc- 
tores y su separación, según se trate de una versión de cinco о 
de siete elementos, se dan en la fig. 3.10. Los directores se ator- 
nillan al larguero (o se sujetan los orificios en él practicados) en 
sus centros exactos. Las líneas de fase que unen los elementos 
excitados pueden ser de hilo de cobre de 1.6 6 2 mm de diáme- 
tro, y para asegurarse de que no se toquen se les pondrán mangui- 
tos aislantes. 


Las ganancias relativas y los gráficos de radiación de la serie 
de antenas ZL se dan a título comparativo en la fig. 3.11. La ZL 
especial de dos elementos tiene una ganancia de unos 6 dBd. en 
tanto que la de cinco elementos llega a 9.5 dBd y la de siete a 
cerca de 10.5 dBd. Para conseguir estas cifras de ganancia máxi- 
ma es importante que las antenas estén ajustadas correctamente. 
se emplee cable coaxil de buena calidad y la ВОЁ no sea superior 
а un valordei.2al. 
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Fig. 3.14.- Método para la protección de la línea de puesta en 
fase y conexiones del cable, así como para aislar los elementos 
activos respecto al larguero. 
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(267 mm de largo) y obsérvese el adaptador pequeño que atravie- 
sa el punto de alimentación del elemento posterior y la línea de 
fase. 


También atravesando el punto de alimentación del elemento 
frontal hay un trozo de 114 mm de cable coaxil de 50 Q (abierto 
en un extremo), que actúa como capacidad de sintonía de bajo 
valor. Para conseguir la КОЕ mínima en toda la banda, la longi- 
tud de este trozo de coaxil puede exigir algún ajuste, que deberá 
hacerse en 145 MHz. En la fig. 3.13 (5/ se ilustra cómo se han 
dispuesto los elementos para que vayan por debajo del larguero, 
pero sin contacto con él, y cómo se sujetan en la caja aislante. 
Esta deberá ser lo suficientemente larga para acoger la línea de 
fase, los puntos de alimentación, etc. y será de plástico o madera 
dura, con la forma indicada en la fig. 3.14 (c). 


Si se emplea madera, asegúrense de que esté bien seca, y, una 
vez terminado el montaje y el ajuste, aplíquenle por lo menos tres 
manos de barniz resistente al agua. Utilicen algún tipo de masilla 
de hermeticidad para asegurarse de que el agua no podrá penetrar 
en su interior por la unión con la tapa. 


5 
45 
4 
35 Yagi de 3 т 
3 ын 
© ~ 21 especial де 12 elementos, 
(С 25 2 3,2 m де larga (cable сопо) 


~ 
á 
2 = ~ Cable largo á 
>= y м e 
- 


15 GEA 55 „У 


144 144 5 145 1455 146 
Frecuencia (MHz) 


Fig. 3.15.- Gráfico de КОЕ en función de la 
frecuencia correspondiente a а ZL de 12 ele- 
mentos, de 3,2 т de longitud, у una vagide З m, 
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El gráfico de radiación de la versión de 12 elementos se da en 
la fig. 3.11. Las curvas de la fig. 3.15 representan la КОЁ obteni- 
ble en la banda de 145 MHz (144 a 146 MHz) con una antena 71 
especial de 12 elementos. Con un cable largo (más de 16 m) la 
curva tenderá a achatarse hacia las frecuencias más bajas. La curva 
obtenida con el cable normal indica un gran ancho de banda El 
gráfico que da la ROE en función de la frecuencia de una Yagi 
se даа título comparativo y se ve que es más aguda, lo que indica 
una resonancia más fuerte, pero una potencia reflejada mucho 
mayor cuando está fuera de esa resonancia. 


La fig. 3.16 es una foto de antena de este tipo (ZL de 12 ele- 
mentos) montada en su rotor. También va equipada con un rotor 


эь 3.16.— Antena original del autor, del tipo ZL de 12 elemen- 
os, completa con rotor de 360° y girador horizontal-vertical. La 
antena vertical de la parte superior es una Slim Jim. 
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de vertical a horizontal, movido eléctricamente, que es la caja pe- 
queña oblonga del centro. La antena instalada encima de ella. en 
lo alto del mástil, es una Slim Jim. 


Rotor de vertical a horizontal 


Un rotor pequeño, destinado a orientar la antena para que pase 
de funcionamiento vertical al horizontal, no resulta difícil de con- 
seguir ni necesita ser de construcción robusta y voluminosa, Todo 
lo que hace falta en realidad es un motor pequeño reversible (de 
c.c.) y un tren de engranajes para conseguir la potencia suficiente 
para hacer girar el brazo que soporta el conjunto 90”. La idea se 
esboza en la fig. 3.17 (a) у (b). El motor es uno pequeño de 12 V 
у los engranajes están hechos con Meccano. Los microinterrupto- 
res están accionados por levas colocadas en el eje principal, para 
que corten la alimentación del motor al final del recorrido en ca- 
da dirección, es decir, en O y en 90°. Un circuito que sugerimos 
ри parada automática у la inversión del motor es el de la 

ig. 3.18. 


Conjuntos parásitos 


En el capítulo 1 se explicó, siquiera fuese brevemente, el prin- 
cipio básico de un conjunto parásito, aunque. como sucede en el 
caso de la serie de antenas ZL, puede ser activo uno о más de sus 
elementos. Por lo general, un elemento parásito obtiene su ener- 
gía de otro activo o excitado, mediante acoplo electromagnético, 
pero, al mismo tiempo, puede volver a radiar esa energía, que pue- 
de ser bastante considerable. Como el elemento (o elementos) pa- 
rásito puede estar muy cerca del (o los) activo y entre sí si son уа- 
rios, la energía puede transferirse asimismo de un elemento pará- 
sito a Otro. 


El comportamiento de los elementos activos y parásitos de una 
antena que se encuentran en una proximidad bastante cercana es 
muy complejo, ya que en él intervienen factores tales como rela- 
ción de fase e impedancia. Ello no obstante. antes de empezar 
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Fig. 3.17.- Idea para la construcción de un rotor para orientar 

una antena, Las levas se usan para interrumpir la alimentación де! 

motor al final de los recorridos. La caja es una Eddystone de fun- 

dición о una cualquiera metálica con tapa, y sus paredes deberán 

ser lo suficientemente robustas para aguantar los ejes de los coji- 
netes y los que sujetan la antena. 


Contactos 
microinterruptor 


Parada y 
y desconexión 


Cable crl- 
filar del 
control 


Fig. 3.18.- Circuito para el control del girador ho- 
rizontal-vertical. Al accionar el motor se cierra el 
contacto apropiado. En el circuito está cerrado el 
microinterruptor de cero grados, por lo que cuando la 
antena alcanza la posición vertical este contacto se 
abre, interrumpiendo con ello la alimentación del 
motor. La inversión del conmutador 5, a horizontal 
hará que la antena pase a esta posición, El microin- 
terruptor de 909 quedará cerrado entonces, abriéndo- 
se al alcanzar la antena la posición horizontal, El in- 
terruptor de parada S, se puede utilizar para detener 
la antena en cualquier posición inclinada intermedia 
entre 0 y 90° 


vamos a tomar un par de dipolos situados muy cerca uno del otro. 
Al aplicar energía a uno de ellos y circular por él una corriente, en 
el otro se inducirá una tensión, y por tanto pasará por él también 
una corriente, como consecuencia del campo electromagnético 
creado alrededor del elemento o dipolo excitado. A su vez, la 
corriente que circula por el segundo dipolo creará un campo mag- 
nético a su alrededor, el cual inducirá una tensión en el primero 
de los dipolos (el excitado) y la corriente que por él circulará será 
—teniendo en cuenta la influencia de la fase— la suma de la origi- 
nal y la inducida por el segundo dipolo o parásito. Ahora bien. el 
proceso mencionado origina una alteración de la impedancia del 
dipolo activo, debido al acoplamiento mutuo entre ambos, lo que 
crea una impedancia mutua entre los elementos activo y parásito. 
La impedancia final real del elemento activo es la suma de la suva 
propia y la mutua debida al elemento que está junto a él. 


Cuando la separación de los dos elementos es bastante grande, 
llegando a una porción considerable de la longitud de onda, trans- 
curre un determinado período de tiempo hasta que la radiación 
del elemento excitado llega al siguiente (parásito) y vuelve a él. 
Como consecuencia se produce un desfase entre la corriente ori- 
ginal del primer elemento y la inducida en él por el parásito. Este 
desfase dependerá de la separación entre ambos y por tanto las 
corrientes original e inducida pueden estar completamente en fase 
o en oposición .En el primer caso la corriente combinada es gran- 
de y la impedancia del elemento activo, pequeña, mientras que en 
el segundo, por lo contrario, la corrientes es pequeña y la impe- 
dancia, grande. 


Imponiendo separaciones intermedias entre estas dos extremas 
y por tanto desfases también intermedios, la impedancia del ele- 
mento excitado podrá hacerse mayor o menor hasta cierto punto. 


Otro factor que afecta a la impedancia es la sintonía del ele- 
mento parásito. Si éste no es exactamente resonante, la corriente 
que por él circula tendrá una fase que estará adelantada o retrasa- 
da respecto a la que habría si el elemento hubiese sido exactamen- 
te resonante. Esto a su vez ocasiona un avance de fase o un retar- 
do, que altera la fase de la corriente reinducida en el elemento 
excitado. Dicho de otro modo, la magnitud de la corriente del 
elemento parásito y su fase respecto a la del activo dependen de la 
sintonía, así como de la separación. El elemento parásito puede 
tener una longitud fija de A/2, realizándose la sintonía con una 
reactancia ficticia incluida en serie con el elemento en su punto 
central. También puede recurrirse a hacer que el elemento parásito 
sea continuo. realizando la sintonía mediante la modificación de 
la longitud. Este método es más sencillo y práctico. y, como re- 
sultado, los directores parásitos de los conjuntos Yagi, que es co- 
mo suelen llamarse. se van haciendo más cortos a medida que cre- 
ce su distancia al elemento activo. 


Por otra parte. la sintonía de un elemento parásito puede ser 
tal que haga a dicho elemento más largo eléctricamente hablando. 
añadiéndole resistencia o. de modo más práctico. puede hacerse 
aquél físicamente mayor para conseguir el mismo resultado. lo 
que permite utilizar el elemento como reflector. Con esta disposi- 
ción. la puesta en fase de los campos entre el elemento excitador 
y el reflector es tal que en la parte posterior del reflector no se 
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produce practicamente ninguna radiación, sino que su campy 
frontal se suma con el de los elementos activos. 


El que un elemento parasito funcione como reflector o como 
director depende sobre todo de las fases relativas de las corrientes 
que circulan por él y el elemento activo. Con una separación entre 
elementos de Х/4 o menos, la corriente del elemento parásito que. 
dará correctamente en fase si se ajusta su sintonía para que quede 
en el extremo de frecuencia menor de la resonancia (reactancia 
inductiva). Entonces el elemento parásito actúa como reflector. Si 
la sintonía es tal que la resonancia está en el extremo de frecuen- 
cia superior (reactancia capacitiva), el elemento parásito se com- 
portará como director. La separación entre el elemento activo y 
su reflector o su director determina en gran parte la ganancia 
frontal que se puede conseguir. 


Conjunto parásito básico 
de dos elementos 


La ganancia teórica máxima que se puede alcanzar con un ele- 
mento activo y otro solo parásito suele ser función de la sintonía 
y la separación. El resultado de un análisis llevado a cabo рог G. 
H. Brown es el que se da en la fig. 3.19, donde las dos curvas re- 
presentadas corresponden a la ganancia que se puede obtener con 
diferentes separaciones, cuando el elemento parásito se sintoniza 
para que funcione como reflector o director. Si se sintoniza un 
elemento parásito para que actúe como director, la ganancia ma- 
yor se alcanza cuando la separación es de 0,] А aproximadamente, 
como en la fig. 3.20. Con él sintonizado como reflector, la sepa- 
ración Óptima para una ganancia máxima es de 0,15 A aproxima- 
damente. Estas cifras dan por supuesto que no hay pérdidas y que 
los elementos también están sintonizados para la ganancia máxi- 
ma. En la práctica la ganancia conseguida es algo menor. 


Con conjuntos parásitos la resistencia de radiación en el centro 
del elemento activo varía con la separación y la sintonía de los 
elementos parásitos, y con una separación del orden de 0,1 A pue- 
de llegar a ser muy baja. de alrededor de 14 Q. Pero esto tiende 
a reducir el rendimiento. уа que la energía aplicada a la antena se 
disipa en calor también en vez de radiarse. como consecuencia de 
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Ganancia (dB) 


о Á 0-05 01 0:15 0-2 0:25 0-3 0-35 0-4 


Separación de los elementos (longitudes de onda) 


Fig. 3.19.- Curvas que dan la relación entre la separación 


de los elementos y la ganancia, con un elemento activo y 
otro parásito. 


Elemento Reflector 
Director 


Elemento 
activo 


activo 


AA A пл 


/ ||  Directividad 


Alirnen - Alimen - 
tador tador | 
(а) (b) 


Fig. 3.20.— Disposición de los elementos activo y parásito, 
utilizado este último como reflector o director. 
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que la resistencia de radiación es de una magnitud comparable a la 
óhmica de pérdidas del sistema. La resistencia de pérdida puede 
reducirse empleando conductores de baja resistencia, lo que ех!- 
ge que sean de un diámetro bastante grande, en tubos de cobre о 
aluminio, sobre todo si se trata de antenas para su funcionamien- 
to en VHF y UHF. Afortunadamente las antenas para estas fre- 
cuencias son de pequeño tamaño y los elementos pueden suje- 
tarse por sí. Todo el material aislante utilizado en su construc- 
ción, sobre todo en los puntos en que aparece la tensión máxima, 
deberá ser de la mejor calidad posible, pues de lo contrario se 
producirían pérdidas. 


Construcción de conjuntos parásitos 


La variedad existente de tipos de antenas yagi es demasiado 
amplia para que intentemos incluir aquí detalles de construcción 
de todas ellas, aunque el lector interesado podrá hallar en la bi- 
bliografía guías más que suficientes que le puedan ayudar a resol- 
ver su caso. Las antenas de tipo yagi constan de combinaciones 
que van desde un elemento básico activo y un reflector pasivo, 
hasta las que tienen el dipolo; reflector y hasta 20 e incluso más 
directores. Además, estas antenas pueden apilarse unas sobre otras 
o colocarse en paneles, adyacentes comerciales que están forma- 
dos por ocho yagis de 10 elementos, apiladas y adyacentes, con 
los que se consiguen ganancias que se aproximan a los 25 dB, lo 
cual significa una ganancia de potencia frontal de más de 300 ve- 
ces, o una potencia radiada de 300 veces la aplicada a esa antena. 


El diseño de las antenas yagi y sus ganancias, ancho de banda 
y directividad dependen mucho de la longitud total del conjunto, 
la cantidad de elementos utilizados y sus longitudes y separa- 
ciones. Los conjuntos constituidos por un gran número de ele- 
mentos (en ese número total se incluyen también los activos) sue- 
len llamarse yagis largas. que resultan bastante prácticas en VHF y 
UHF. Tales conjuntos pueden combinarse con el fin de conseguir 
polarización vertical y horizontal, lo cual consiste en realidad en 
duplicar una antena simple. colocando una horizontal y otra ver- 
tical. Estas pueden alimentarse de tal modo que produzcan роја: 
rización vertical u horizontal, así como inclinada, elíptica о cir- 
cular. Otro método para pasar de horizontal a vertical es empiear 
un solo conjunto con un motor que lo oriente en cada caso. ha- 
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ciéndole girar 90°. como уа зе ha dicho antes en este mismo ca- 
ришо. 


Сагесе де sentido construir conjuntos parásitos con menos де 
cinco o 8618 elementos para trabajar en УНЕ у UHF, ya que la 
ganancia de un sistema de 2 elementos apenas vale el esfuerzo, 
cuando sin más que incluir unos pocos directores más se consigue 
una ganancia muy superior. Uno de los problemas de los conjun- 
tos yagi, sin embargo, es la obtención de una adaptación razona- 
blemente buena a los cables де 50 Q о а los de 70 Q, ya que la 
impedancia del elemento activo, que suele ser un dipolo, se redu- 
ce mucho en presencia del reflector y los directores. Para alimen- 
tación con 70 Q se puede usar un dipolo plegado como elemento 
activo. ya que su impedancia propia, de unos 300 (2, se reduce ca- 
si a 70 О cuando se encuentra cerca de un reflector y un director. 
Probablemente el método más corriente de adaptar un cable de 
50 Q a un conjunto parásito provisto de un dipolo normal sea el 
empleo de una adaptación en gamma, por el estilo de la indicada 
en el conjunto de cuatro elementos de la fig. 3.21. 


Reflector 


Elemento Director К 
activo 1 Бог 
406 mm 406mm 406mm 
5 ээн =— — e 
Unos Derivación 
150 
mm 
г Е: „ Larguero 
Е Септго que sujeta 
БОрЕ Á la antena 
(de madera) 
Tx | 
son 
908 mm 
да тт 
9565 тт 
1016 mm 


Fig. 3.21.- Medidas para la construcción de una an- 
tena yagi de cuatro elementos con adaptación еп 
gamma. 
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El larguero podría ser de metal. ya que los centros de todos los 
elementos están a potencial cero de r.f. Los elementos por su par- 
te pueden ser de tubo de aluminio o cobre, de un diámetro de 9 
a 12 mm. así como el adaptador gamma del punto de alimenta- 
ción. El condensador de 50 pF debe ser un tipo pequeño, de aire. 
y tanto éste como el punto de derivación del adaptador en gamma 
se ajustarán a la КОЕ mínima. En este punto de alimentación ha- 
rá falta algún tipo de protección para él y el condensador, para lo 
que se utilizará una cajita de plastico bien cerrada, que impida la 
entrada de humedad, Recuerden que es de la mayor importancia 
evitar que entre agua en el extremo abierto del cable coaxil, ya 
que de lo contrario no sólo se perjudicaría el rendimiento de la 
antena, sino que incluso el propio cable se arruinaría. 


Yagi de 7 а 10 elementos 


Esta antena, que se representa en la fig. 3,22, emplea un dipo- 
lo plegado con adaptación de relación (véase el capítulo 4). El 
larguero, que habrá de tener 3 m de largo, es de madera seca y 
dura. Los elementos pueden ir sujetos en agujeros practicados en 
el larguero, los cuales se protegerán contra la intemperie dándole 
a éste dos o tres manos de pintura o barniz. Después de su monta- 
je final. a la antena en general se le aplicarán asimismo una o dos 
capas de barniz. Las conexiones del cable al punto de alimenta- 
ción también tienen que estar protegidas contra el agua de lluvia, 
para lo cual se usará una cajita de plástico atornillada al larguero. 


Los elementos reflector y directores pueden hacerse de cobre о 
aluminio, en tubo de 6 a 12 mm de diámetro. con lo que resultan 
autoportantes. El dipolo plegado se construye tal como se indica 
en la fig. 3.22 (b) y puede alimentarse directamente con cable 
coaxil de 50 О у un bucle de adaptación. Las dimensiones dadas 
para los elementos activo y parásitos proporcionarán un rendi- 
miento Óptimo en el centro de la banda. es decir. en 145 МН/ 
Pueden usarse más directores adicionales para incrementar la gu 
nancia frontal, como se representa con líneas de trazos en la 
fig. 3.22 (с). 
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Сада director extra, 
a 737 mm del an- 


тепог 


1029 mm 


965mm 


Listón de 25 x 18 mm 


Dipolo de 
relación 


908mm 


Bucle de A/2 | 


- Detalles para la construcción de una antena yagi de siete o diez elementos con 


adaptación de relación. 


.~ 


Es importante usar material del diámetro apropiado, uno grue 
so y otro fino, ya que la relación entre los diámetros es la que de- 
termina la impedancia en el punto de alimentación. El transtor- 
mador de impedancias, de simétrico a asimétrico, que es una sec 
ción de 1/2. puede hacerse del mismo cable coaxil utilizado para 
unir la antena al transmisor y será de unos 686 mm de largo si el 
factor de velocidad del cable es de 0,66. La ganancia frontal de 
esta antena deberá ser del orden de 11 dB con siete elementos y 
de 12 a 13 dB con diez, caso este último en el cual la longitud 
total de la antena llegará a cerca de 4,6 m. Puede conseguirse ипа 
ganancia mayor aún con una ZL de 12 elementos, que sólo tiene 
3 m de longitud total. 


Antena de ranura de esqueleto 


El sistema de ranura “de esqueleto” fue desarrallado рог В. 
Sykes, G2HCG, de J-Beams Limited. Su nombre se deriva de la 
propia naturaleza del elemento activo primario. Una antena de 
ranura normal es, como su nombre indica, simplemente una ra- 
nura de una longitud aproximada de A/2, cortada en una placa 
de conductor de mucho mayor tamaño, que, al ser excitada, ra- 
dia como un elemento normal de hilo o tubo, excepto en que 
el plano de polarización está desfasado 90°, es decir, que una ra. 
nura vertical queda polarizada horizontalmente. y viceversa. La 
antena de ranura abierta o de esqueleto se deduce tal como se 
indica en la fig. 3.23 y en cierto modo podría considerarse como 
un bucle compuesto de dos radiadores de media onda (a) plega- 
dos como en (b) y unidos para formar el bucle grande como en 
(с). Este podría considerarse como una longitud Хо = 276 logio 
(D/d). siendo D la anchura de la sección cerrada y d el diámetro 
del conductor utilizado. Para funcionar con un cable de alimen- 
tación de baja impedancia (70 О) se emplea una adaptación en 
delta. como se ve en la fig. 3.25 (5). conectada al centro del 
bucle. 


Cada sección del bucle de ranura. es decir, cada sección origi- 
nal de Х'2 radiará ahora en fase en un modo muy aproximado а 
como lo hace un bucle cuadrado formado por dos radiadores de 
A/2. El sistema es de banda bastante ancha. pero tiene también 
la ventaja de que se puede usar para excitar un sistema apilado de 
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Fig. 3.23.- Formación del radiador de ranura 
en esqueleto [véase la explicación en el texto). 


reflectores y directores. Cada una de las mitades de la ranura fun- 
ciona como radiador, por lo que la configuración mostrada en la 
fig. 3.24 debería considerarse como conjunto de “seis sobre seis” 
y proporcionar una gananciá alrededor de 11 dB. así como una 


anchura de haz de media potencia de un valor de 50°. 


102 


= 


ЗП mm 


Зїгага 


311 mm 


889гаг 


521mm 


902mm 


> 914mm 


Directividad 


Е 
Е 
© 
ES 
© 


> моё 
„no есе" 
со 


Рага dimensiones, etc, 


véase la fig. 


„25 


> 
~ 


Fig. 3.24.— Detalles de construcción de una antena de ranura, de seis sobre 
seis elementos. 
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Los detalles del radiador y la sección de adaptación se dan en 
la fig. 3.25. Dos conjuntos de esta naturaleza han sido comerciali- 
zados por J-Beams Limited: uno de ellos es de “cinco sobre cin- 
co”, con una ganancia de 10,9 dB, en tanto que el otro es de 
“ocho sobre ocho” y tiene una ganancia de 12,6 dB. 


а 
| 
Tubo де 
9 mm diám. 
1143mm 
| | | (а) 
| „Alimentador 
ið е 
Мт о 


Fig. 3.25. – Disposición de adaptación en del- 
ta para la excitación de la antena de la figura 
anterior. 
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Antena de cuadrete 


Este tipo de antena puede deducirse perfectamente de un dipo- 
lo plegado de media onda, abierto tal como se ilustra en la fig 
3.26 (a) hasta formar un diamante como en (b). También podría 
conseguirse doblando los extremos de dos dipolos simples separa- 
dos entre sí un cuarto de onda, hasta formar un cuadrado como 
en (с), o curvándolos hasta tener un círculo como еп fd). 


- а 
Е ЗА 
ии. 


|| е 
|| 


Fig. 3.26. – Deducción de las antenas de bucle cuadra- 

das, rómbicas y circulares. Las flechas indican la di- 

rección de las corrientes v los puntos gruesos, los lu- 
gares de alta impedancia (tensión máxima). 


Este proceso de remodelación se traduciría finalmente en una 
sección de extremo abierto de una línea de transmisión de una 
longitud de media onda, la cual, excitada en una de sus ramas, se 
convertiría en un dipolo plegado alimentado en su extremo, со- 
mo en el caso de la antena vertical omnidireccional Slim Jim des- 
crita en el capítulo 2. 


Por consiguiente, no hay nada misterioso en las antenas de cua- 
drete, aunque hay que conceder al radioaficionado americano 
W91ZX el mérito de su descubrimiento en 1939, 


Los bucles cuadrados, circulares y rómbicos de una longitud de 
onda constituyen un estudio interesante en las posibilidades de 
las antenas de ganancia relativamente alta. Los bucles de esta na- 
turaleza tienen un gráfico, de radiación similar al de un dipolo: una 
octoide. Ello no obstante, tienen una ganancia de 1,4 dB respecto 
al dipolo y se prestan muy bien a la adición de directores y reflec- 
tores lineales. El factor Q de los bucles cerrados de esta naturaleza 
no es muy elevado, por lo que también funcionarán en bandas 
de frecuencia relativamente anchas. La ganancia en función del 
número de sus elementos у de la longitud de la antena Па sido 
siempre motivo de controversia, especialmente cuando se intenta 
comparar el rendimiento de antenas cuadretes con las yagi. En 
puridad, no hay mucho que elegir entre ambas y el único proble- 
ma real en la primera es que su construcción resulta algo más 
difícil. 


Cuadrete de dos elementos 


Tal vez sea ésta la más sencilla pero eficaz de las muchas que 
se pueden deducir de elementos cuadrados. Tiene una ganancia 
de unos 6 dB respecto al dipolo y por ser de alimentación en la 
base de uno de los elementos su disposición es como se indica en 
la fig. 3.27, con polarización horizontal. Para polarización vertical 
basta con hacer girar la antena 90”. con lo que el punto de ali- 
mentación queda a un lado. La separación entre reflector (ele- 
mento próximo más largo) y el activo no es crítica. y el ajuste en- 
tre 0,15 y 0,25 A bastará para asegurar una ganancia frontal má- 
xima, junto con una КОЕ mínima. 


El punto de alimentación tiene que estar perfectamente cu- 
bierto. con el fin de impedir que entre agua en él y el extremo del 
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Ев. 3.27.— (а) Detalles constructivos de un cuadrete sencillo 
de dos elementos. (b) Separación entre elementos [véase el 
texto). 


cable coaxil, función para la que servirá una caja de plástico. Los 
extremos superiores de los bucles pueden ir sujetos directamente 
al marco de madera. como se indica. ya que son puntos de corrien- 
te máximo y de impedancia prácticamente nula. El marco puede 
construirse con listones cuadrados де 12 ó 18 mm, a los que se 
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les дагап dos o tres manos де barniz para protegerlos de la intem- 
репе. La sección de mástil utilizada para soporte de la antena 
deberá ser preteriblemente de material no conductor, sobre todo 
si la antena ha de emplearse con polarización vertical. 


Director 


Reflector 


Pueden usarse más directores si зе quiere una тауог ganancia 
y éstos serán por lo general un poco más cortos que el elemento 
activo, con una separación aproximada de 0,15 A delante de ese 
elemento y entre los directores, La separación para conseguir la 
ganancia máxima se hallará mediante un medidor de intensidad 
de campo y con la antena montada unos metros por encima 
del suelo en terreno libre de obstáculos, Los elementos del cua- 


А 


х Ajusten la longitud “х” 
a la sintonía óptima 


Ajuste a la 
7 sintonía óptima 


drete pueden hacerse todos del mismo tamaño, es decir, de una Fig. 3.28. – Método para sintonizar los directores о reflecto- 
longitud de onda todo a su alrededor y se sintonizan mediante | res del mismo tamaño físico que el activo de un cuadrete. 
adaptadores situados en el punto central. con dichos adaptado- 1 

res cerrados para los reflectores у abiertos para los directores, ФА 

como se indica en la fig. 3.25. La longitud де los adaptadores по — 


necesita ser más de A/8 para las bandas normales de sintonía. 


Cuadrete de doble diamante (rombo) 


Es ésta una forma de antena de cuadrete desarrollada por el 


autor, deduciéndola de un dipolo plegado doble, como se ve en a 
la fig. 3.29 (а). donde las flechas indican el sentido de circulación 
de la corriente por cada elemento, que según se aprecia están en OS 
fase. 1 
að АА 


Abriendo una de estas antenas como еп (В), se tienen en reali- 
dad dos dipolos piegados, uno de los cuales alimenta al otro en los 
lugares de alta impedancia marcados por los puntos. La circula- 
ción de la corriente sigue siendo la misma. es decir. en una dirección 
а lo largo del doble bucle y, por tanto en fase. 


Uno de estos bucles puede alimentarse en un punto de gran 
corriente у baja impedancia, como en (2). y tendrá en sí una ga- 
nancia de 1,5 dB sobre el dipolo simple. Pero dos bucles dobles 
de esta naturaleza, lo mismo que cualquier otro par de elementos (b) 
radiantes. pueden excitarse juntos con diversas intensidades de | 
fase, ajustándolos у separándolos de forma que uno de ellos se 
comporte como reflector excitado y el otro como director exci- 
tado, como en el caso de la ZL especial. Se consigue la ganancia Fig. 3.29.— Deducción del radiador de bucle de doble 
frontal máxima cuando los dos bucles dobles están excitados de rombo, partiendo de un doble dipolo plegado. 
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manera que haya un desfase de 135° entre ellos у su separación 
es de 0,125 A aproximadamente. 


El resultado final es el representado en la fig. 3.30, en la que 
también se incluyen las dimensiones para funcionamiento en 2 
metros. El cable de alimentación puede ser de 50 Q (coaxil) y el 
condensadorcito C,, de aire, tendrá un valor de unos 20 pF como 
máximo. Es muy importante que los bucles dobles se crucen tal 
como se indica. 


2 
Мога: 
Los elementos 
se cruzan 


Dirección < 
frontal 


Coaxil 50 Q 


Fig. 3.30.- Dimensiones de los elementos activos, línea de 
puesta en fase, etc. de la. antena de doble rombo. 


Un método de construcción es el esquematizado en la fig. 3,31. 
en la que el marco de soporte está hecho de listones de sección 
cuadrada de 12 a 18 mm. Con el punto de alimentación en un 
lado, como en los dos dibujos, la polarización será vertical. pero 
si la antena se orienta de manera que el punto de alimentación 
quede en la parte inferior, como se indica en la fig. 3.30, punto 
X, la polarización será horizontal. El único ajuste necesario es el 
del condensador C,. que deberá reglarse de modo que se obtenga 
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la ROE mínima con el cable ya cortado a la longitud real que 
ha de tener con la antena instalada en su lugar definitivo. 


Perspex 


Elementos 
de hilo de cobre 
de 1,63 mm 


Contrachapado 


Dirección 
fronta! 


Tx 


Fig. 3.31.- Método que se sugiere para la construcción de la 
antena de doble rombo. 


Como es natural. esta antena es directiva y su gráfico de radia 
ción vertical es el representado en la fig. 3.32, siendo su anchura 
. -40 . . 
mitad de haz де unos 52“. La ganancia sobre el dipolo es de unos 
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Fig. 3.32.— Gráfico de radiación de la antena de doble rombo 
con polarización vertical. La ganancia frontal es de unos 8 dB 
respecto al dipolo, 


8 dB, que es bastante considerable para una antena de tamaño tan 
pequeño, pero que podría aumentarse utilizando directores pasi- 
vos de la misma configuración. es decir. de forma rómbica. pero 
integrados por un solo bucle. 


Funcionamiento con satélite 


Los aspectos referentes al funcionamiento en estaciones repe- 
tidoras de satélite espacial no son de la incumbencia de este libro. 
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La información referente a las frecuencias de funcionamiento y 
otros datos pueden solicitarse a la organización AMSAT. Por 
cuanto se refiere a las antenas, un simple dipolo o un plano de. 
tierra permitarán señales bastante buenas cuando el satélite pasa 
sobre nosotros, pero para trabajos a larga distancia hay que consi- 
derar el empleo de una antena de pequeño ángulo. Las compactas 
por el estilo de la ZL especial descrita en el capítulo 3 resultan 
muy idóneas. 


La mayoría de los operadores de VHF usan alguna forma de 
antena dirigida, pero también con alguna inclinación hacia arriba, 
que suele ser del orden de los 15“. Cuando se trate de pasos de 
satélites con ángulos muy elevados, se conseguirán mejores resul- 
tados con un dipolo o dipolos cruzados montados sobre un re- 
flector. Las organizaciones AMSAT de los diversos países les pro- 
porcionarán la literatura apropiada a petición y en ella se incluye 
no sólo lo relativo al funcionamiento real de los satélites sino in- 
cluso las antenas más adecuadas y los detalles acerca de la pola- 
rización. 


Сарїїшо 4 


CABLES DE ALIMENTACION У ADAPTACION 


Líneas de transmisión 


Virtualmente, todos los cables que transporten energía desde 
una fuente hasta una carga pueden considerarse “líneas de trans- 
misión”. Por ejemplo, un par de hilos conectados a una batería 
por un lado y a una lámpara por el otro podrían suponerse tales. 
Si la línea de transmisión es larga, en ella se perderá energía, co- 
mo consecuencia de la resistencia intrínseca, y este razona- 
miento es aplicable asimismo a la hora de llevar energía de un 
transmisor a una antena, aunque en este caso particular nos en- 
frentamos con corriente alterna y no con continua pura, y por 
ello aparecen otros problemas, dado que en las altas frecuencias 
sobre todo las líneas de transmisión tienen inducción y capaci- 
dad, que presentan una reactancia al paso de la corriente. Por 
eso, teniendo en cuenta la combinación de las reactancias induc- 
tiva y capacitativa, más la resistencia, todas las líneas de transmi- 
sión poseen una propiedad que se conoce por impedancia carac- 
terística, 


Como estamos tratando de la transmisión de energía en distin- 
tas frecuencias, también entran en consideración otros factores. 
tales como la longitud de onda y la velocidad. que en cierto modo 
se incluyen en las propiedades físicas de las líneas de transmisión. 
Aunque las pérdidas puramente resistivas no se pueden anular por 
completo, por ser algo inherente a todos los conductores, sí pue- 
den tomarse medidas encaminadas a impedir las pérdidas por ra- 
diación, mediante una construcción cuidadosa de la línea y su 
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adaptación exacta a la fuente y la carga. Las pérdidas por radia- 
ción pueden evitarse utilizando dos conductores dispuestos de 
modo que queden lo suficientemente próximos entre sí para que 
sus campos eléctricos se anulen mutuamente y, por tanto, no зе 
produzca radiación, pero esto sólo se puede conseguir si la impe- 
dancia característica de la línea es igual a la de la fuente y de la 
carga. 


Los tipos más comunes de línea de transmisión son las de hilo 
abierto, que por lo general constan de dos conductores paralelos, 
separados una pequeña parte de longitud de onda, y las de cable 
coaxil, en las que uno de los conductores va efectivamente apan- 
tallado por el otro, aunque en todo lo demás se comporte eléctri- 
camente como una línea abierta de dos hilos. El aspecto de estas 
dos líneas se da en la fig. 4.1. En (а) se representa la bifilar, con el 
sentido de las corrientes J} e Г. Si la primera de ellas tiene en el 
punto A de la línea la misma amplitud que la Г, en el punto 
opuesto B, los campos creados por ellas serán de igual amplitud, y 
como ambas circulan en sentidos opuestos el campo debido a 7, 
estará desfasado 180° del originado por 1, . De todos modos, se 
necesita un tiempo determinado para que el campo de A llegue a 
B y viceversa, lo que significa que los campos pueden no estar 
exactamente desfasados 180” y habrá una pequeña radiación. Lo 
mejor que se puede hacer para impedirlo es tener las dos líneas lo 
más juntas físicamente que se pueda. En la práctica la separación 
entre las líneas se hace pequeña, dentro del margen de que se dis- 
pone, teniendo en cuenta su construcción y las frecuencias en que 
van a trabajar, considerando que, cuanto mayor sea ésta, menor 
puede ser la separación. Por ejemplo, con un par de hilos separa- 
dos 150 mm, ese espacio es una fracción muy pequeña de una 
longitud de onda en la banda de 3 a 4 MHz, pero si pasamos a 144 
MHz la diferencia de fase introducida por esa misma separación 
sería del orden de 26”, caso en el cual los dos campos no se anula- 
rían totalmente. Un 196 де la longitud de onda es una buena guía 
para la separación de los hilos de una línea de transmisión, aun- 
que en УНЕ puede tolerarse algo menos. 


El segundo tipo de 1їпса representado еп la fig. 4.1 (9/, es el 
concéntrico о coaxil. que consta de un hilo rodeado de otro von- 
ductor en forma de tubo. El principio de funcionamiento sigue 
siendo el mismo: como consecuencia de la pequeña separación 
existente entre los dos conductores, el campo debido a la corrien- 
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Fig. 4.1.— (a) Línea de transmisión abierta. (b) Línea 
de transmisión coaxil (véase la explicación en el texto). 


te que circula por el interior se anula con el producido por el 
exterior. Las lineas coaxiles tienen otra propiedad, que es que. 
debido al llamado efecto pelicular (debido al cual la corriente 
tiende a circular por la superficie interior del conductor exterior. 
sin penetrar mucho en él), el campo total fuera del cable es des- 
preciable, lo que tiene como resultado que el conductor exterior 
actúe a modo de pantalla del interior. 


Velocidad en la línea 


Conviene recordar que aunque las ondas de radio se desplazan 
en el vacío con una velocidad aproximada de 300.000.000 me- 
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tros por segundo, no es lo mismo en los conductores, donde esa 
velocidad es más reducida. En las líneas coaxiles, la presencia de. 
un dieléctrico distinto del aire "есисе esa velocidad considerable- 
mente. Los conductores separados y con aire entre ellos no que- 
dan tan afectados y entonces el factor de velocidad suele ser cer- 
cano a la unidad. 


Como la longitud de onda depende de la velocidad, la de una 
línea de transmisión será siempre menor que la de una longitud de 
onda equivalente en el espacio libre. Un factor de veiocidad típico 
del cable coaxil es 0,66 de la longitud de onda en el espacio libre. 


Impedancia característica 


Las líneas de transmisión tienen lo que podría considerarse 
como capacidad e inducción distribuidas, debido a que cada lon- 
gitud unitaria de ella tiene su propia cantidad de capacidad y de 
inducción. Por ello podríamos suponer que una línea de transmi- 
sión tiene un esquema eléctrico tal como el representado en la 
fig. 4.2 (a). Cada sección pequeña de inductancia limita la veloci- 
dad con que se ha de cargar cada sección pequeña de capacidad, 
y el efecto resultante de todo ello es el de establecer una relación 
entre la tensión y la corriente, por lo tanto, la línea tiene una 
resistencia aparente en c.a., que es lo que se llama impedancia 
característica, que se representa por Zo. 


Los valores inductivos disminuyen al crecer el diámetro del 
conductor, en tanto que los capacitativos se reducen al aumen- 
tar la separación entre los conductores de la línea. Por eso, una 
línea compuesta por conductores de gran diámetro y muy juntos 
tendrá una impedancia característica relativamente baja, en tanto 
que otra de conductores más finos y separados la tendrá bastante 
alta. Las impedancias utilizadas corrientemente en las líneas del 
tipo bifilar suelen estar comprendidas entre 200 y 800 (2, mien- 
tras que las de los cables coaxiles son de 15 a 175 О, aunque las 
más utilizadas en las aplicaciones de los radioaficionados son las 
de 50 y 75 Q. 


Adaptación de las líneas 


Si tomamos una línea de transmisión de impedancia dada y la 
conectamos por un extremo a un generador de su misma impe- 
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dancia y рог el otro a una carga puramente resistiva R y de valor 
equivalente al de la impedancia Хо, como se indica еп la fig. 
4.2.(5), toda la corriente que pase por la línea lo hará por la re- 
sistencia que, por cuanto se refiere a la corriente, es simplemente 
una prolongación de aquella. La resistencia pura no tiene reactan- 
cia inductiva ni capacitativa propias, y en este caso se dice que la 
línea está perfectamente adaptada, ya que de la energía generada 
{P Zo) por una onda viajera de corriente y tensión que pase por 
ella y la carga no hay ninguna parte devuelta al generador. 


2 „(оптз)< JL/c Por unidad de longitud 


(~) Za R= Zo (b) 


R> 
or< 

© * е 
Сопо- 


Circuito 
abierto (e) 


Fig. 4.2.— (а) Inducción y capacidad repartidas de una línea de 
transmisión, (5, с, а y e) „Condiciones que determinan una 
adaptación o una desaptación de impedancias (véase el texto). 
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Una línea de transmisión infinitamente larga, de la misma impe- 
dancia en toda su longitud, se comportaría del mismo modo, aun- 
que en este caso se disiparía potencia en la resistencia natural de 
la línea. 


Si tomamos ahora el caso en que la resistencia de carga R no es 
igual a la impedancia de la línea (fig. 4.2, с), la potencia que no se 
disipa en la carga queda reflejada hacia el generador. Cuanto та: 
yor sea la diferencia entre R y 20, menor será la cantidad de po- 
tencia absorbida por R y, por tanto, mayor la diferencia de adap- 
tación. La potencia que llega a R se llama incidente y la devuelta 
a la fuente reflejada, Por eso podemos hablar de la razón entre la 
potencia reflejada y la incidente, que se hace mayor conforme au- 
menta la desadaptación. Cuando R es igual a un cortocircuito co- 
mo en la fig. 4.2 (4), se devuelve toda la energía, como es asimis- 
mo el caso si R equivale a un circuito abierto, como en (e). 


Cuando se produce una falta de adaptación aparece en la línea 
potencia debida a las ondas viajeras, en las dos direcciones. La 
amplitud de la potencia devuelta depende no obstante de las dife- 
rencias de fase entre las tensiones y corrientes incidentes y refleja- 
das, que interaccionan entre sí y crean lo que se conoce como 
ondas estacionarias en la línea. 


Ondas estacionarias 


Ya se ha explicado que cuando una línea de transmisión está 
terminada correctamente no hay reflexión de energía, y la circu- 
lación de tensión y corriente se dice que es una onda viajera. Pe- 
ro si la línea no está bien terminada, la razón de la corriente a la 
tensión no es la misma en la carga y en la línea, por lo que la 
potencia enviada por ella no será absorbida toda por la carga. En 
ese caso, una parte de tal potencia será devuelta, produciéndose 
una onda viajera de retorno, Estas dos ondas —directa y refleja- 
da— interaccionan a lo largo de la línea y, como consecuencia. 
originan una onda estacionaria. 


Todo lo anterior queda ilustrado en la fig. 4.3. En (а), un cir- 
cuito abierto situado en el extremo de la línea impide que la 
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corriente pase de allí. La onda de corriente tiene en este punto 
una amplitud nula y efectivamente se compensa como consecuen- 


cia de la inversión de polaridad: se invierte la fase. La corriente 
circula por la línea, pero la tensión aparece en ella en toda su 
longitud y no queda invertida por esta reflexión. Los campos eléc- 
tricos de las dos ondas, directa y reflejada, se suman y dan una 
amplitud doble. En la fig. 4.3 (5) y (с) se representan condiciones 
similares, соп R mayor o menor que Zo, y por tanto se produce 
una Onda estacionaria de amplitud menor, ya que en los dos casos 
sólo se refleja una parte de la potencia directa. En la fig. 4.3 (с) se 
indica la situación cuando R = 20, es decir, cuando по se refleja 
ninguna potencia, ya que toda ella pasa por la carga y en ella se 

isipa: se tiene entonces una onda viajera uniforme. En la parte 
inferior de la figura, en (е), se ilustra un cortocircuito en el ex- 
tremo de la línea y en este caso la amplitud de la onda estaciona- 
ria es la misma que en el de circuito abierto, con la salvedad de 
que ahora se ha desplazado para cumplir las condiciones de la ten- 
sión cero (Vin) en el extremo cortocircuitado de la línea. 


La razón entre la tensión máxima (pico) y la mínima (nodo) 
de la onda estacionaria es lo que se conoce como relación de onda 
estacionaria (ROE), que es igual a la existente entre la carga y la 
impedancia característica (R/Z¿), cuando R es mayor que Zo o 
20/В cuando es menor). Si la adaptación es perfecta, lo que po- 
cas veces sucede, la КОЕ es de Та 1; si no, su valor es mayor y 
puede llegar aproximadamente a infinito en las condiciones de 
cortocircuito o de circuito abierto, que, por otra parte, habrá de 
evitar, ya que la alta potencia reflejada podría dañar las etapas 
de salida transistorizadas del emisor. 


Tipos de líneas de transmisión 


Aunque hay dos tipos básicos de líneas de transmisión, sus 
variantes son numerosas, Por ejemplo, las líneas bifilares sepa- 
radas pueden tener entre ellas aire como aislamiento o estar cons- 
truidas con aislante de politeno o similar en toda su longitud, caso 
en е! cual la línea suele ser de baja impedancia característica, que 
necesita tener los dos hilos muy juntos. También hay líneas de 
transmisión de tres y cuatro hilos, pero tienen pocas aplicaciones 
para los operadores de VHF, excepto tal vez para tipos de antenas 
especiales. 
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Fig. 4.3.- Formación de ondas estacionarias cuando (а, 

b, 4, e) la impedancia de la línea no está adaptada a la de 

la carga. (с) Onda viajera cuando la К de la carga es igual 
que а Zo de la línea. 


El tipo más popular de línea de transmisión es en la actualidad 
el cable coaxil. que. aunque tiene mayores pérdidas que las líneas 
abiertas. resulta mucho más conveniente para los radioaficion:- 
dos, ya que no exige aislamiento de los soportes entre transmisor 
y antena. además de ser flexible. 
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(а) 


(е) 


Fig. 4.4. - Construcción de varios tipos de líneas де trans- 

misión. (a, b) Línea abierta; (с) línea plana bifilar de 300 

Q; (d) coaxil con aislamiento de aire; (e) coaxil con semi- 
aislamiento de aire; (7) coaxil con aislamiento sólido. 


Las líneas de transmisión de hilos separados (fig. 4.4, b y a) se 
usan poco, excepto еп los casos de conjuntos muy grandes de 
antenas, dada la dificultad que implica su sujeción y el mantener- 
las completamente aisladas en todo el recorrido hasta la antena. 
De todos modos. las líneas con aislamiento de aire son las que 
tienen las pérdidas menores por longitud dada. aunque en УНЕ 
exigen conductores de diámetro bastante grande y muy juntos, 
incluso para impedancias del orden de 500 a 600 0. 


Puede conseguirse una idea de las exigencias físicas examinan- 
do la fig.4.5, еп la que se dan las impedancias características 
correspondientes a varios diámetros y separaciones. Este gráfico 
se basa en la fórmula 276 logio D/d. siendo D la separación entre 
los hilos (entre sus centros) y d el diámetro del hilo. Por ejemplo, 
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con dos conductores separados 50 mm y de un diámetro de 
6 mm, la impedancia característica valdrá 276 logio 50/6,25 = 
332 О, аргох. Del gráfico de la fig. 4.5 y para una razón separa- 
ción/diámetro de 8, se tiene la impedancia marcada X. 


La alternativa del cable bifilar con dieléctrico de aire es la que 
se conoce popularmente con el nombre de “alimentador de cin- 
ta”, que consta de dos conductores de hilo dividido rodeados de 
un aislante de politeno y una cinta del mismo material a todo lo 
largo, destinada a mantener separados los hilos a una distancia 
igual e invariable, de unos 12 mm (fig. 4.4, с). La versión más uti- 
lizada de este tipo de alimentador tiene una impedancia de 3009, 
pero también hay líneas similares bifilares de 70 Q. Estos cables 
no se usan mucho para el trabajo en la banda de 2 metros, ya que 
la mayoría de los transceptores comerciales (cajas negras japone- 
sas) tienen salida coaxil, de una impedancia de 50 ©. Con antenas 
de distinta impedancia se suele recurrir a algún elemento adapta- 
dor, conservando de ese modo la posibilidad de utilizar cable de 
alimentación coaxil de 50 0. 


Zo lohmios) 


Ев. 4.5. - Gráfico para determinar la impedancia de li 

neas de transmisión abiertas con respecto a la separación 

D de los hilos v el diámetro d de éstos (basado en la fór- 
mula 276 log ¡0 D/d). 


Los cables coaxiles se tienen disponibles еп una gran variedad 
de formas, tales como la de dieléctrico de aire, muy cara (fig. 
44, d) у por ello poco usada por los radioaficionados, y la que 
podríamos llamar de dieléctrico casi de aire (fig. 4.4, e), ya que el 
conductor de hilo dividido está devanado con una línea de poli- 
teno y encerrado en un tubo de material similar. Este tipo de 
cable es más caro que los mejores de dieléctrico sólido, pero vale 
la pena, si se trata de largos recorridos, en los que las pérdidas 
pueden llegar a ser considerables (sobre todo en 432 MHz). Los 
restantes tipos de cable coaxil son de la variedad de aislante sóli- 
do (fig. 4.4, f), formados por un conductor interno macizo o de 
hilo dividido, moldeado en el dieléctrico. Con los tipos de mejor 
calidad las pérdidas resultan aceptables, excepto en los casos de 
recorridos largos —como ya hemos dicho—, aproximadamente de 
más de 20 m. De todos modos, no es buena política usar cables 
de inferior calidad, aunque se trate de recorridos cortos, y algu- 
nos de los dichos pueden llegar a tener unas pérdidas de 6 dB cada 
30 m, operando en 145 MHz. La consecuencia de su empleo sería 
que una antena de una ganancia de 6 dB, usada con ese cable, ra- 
diaría al final muy poca más potencia que un simple dipolo con 
cable de muy bajas pérdidas. 


Elementos de adaptación 


Una adaptación defectuosa entre el cable de alimentación y la 
antena se traduce en una gran ROE y, por tanto, pérdida de po- 
tencia radiada. Las líneas de transmisión más corrientes son del 
tipo coaxil еп VHF, de una impedancia de 50 ó 70 О, y quizá 
los bifilares de 300 Q, que servirán directamente con muchos 
tipos de antenas, aunque con otros exigirán algún dispositivo 
de adaptación. En ocasiones se necesita una alimentación simé- 
trica con cables coaxiles, aunque sólo sea para evitar que la r.f. 
regrese por la malla exterior de blindaje. Por ejemplo, un cable 
coaxil de 70 Q se adaptará exactamente a una antena dipolo. pe- 
ro ésta es una carga simétrica que. como es lógico. necesita un 
alimentador también simétrico. Las líneas coaxiles de un solo 
conductor son asimétricas. Por consiguiente, hay que buscar el 
modo de convertirlas en simétricas. lo que se consigue utilizando 
un transformador simétrico-asimétrico, al que a veces se le da el 
nombre de “bazooka”. 
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Fig. 4.6.- Sección de línea en cuarto de onda para conseguir 
una alimentación simétrica para un dipolo desde un cable coa- 
xil asimétrico. (b) Manguito en cuarto de onda para conseguir 
una adaptación simétrica como en fa). (с) Llamado a veces 
balun de 4 a 1, debido a la razón de elevación de impedancia 
que proporciona, а la vez que una alimentación simétrica, 


Su forma puede ser como la representada en la fig. 4.6. donde 
el de (a) es una sección en cuarto de onda de líneas, en paralelo 
con la última parte de A/4 del cable. у el де /b) es un adaptador 
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de cuarto de onda, incluido asimismo еп la última parte de A/4. 
El método consiste en presentar una alta impedancia а Ја r.f. al 
final del cable, para evitar que pase ninguna corriente al conduc- 
tor exterior de la línea. La longitud del adaptador o sección де lí- 
nea añadida es de un cuarto de onda, por lo que en esta aplicación 
no hay factor de velocidad alguno que intervenga. Obsérvese que 
con el tipo de adaptador mencionado no hay conexión entre él y 
el cable coaxil en la parte superior, es decir,.junto a la antena. 
Unicamente la parte inferior del adaptador se conecta a la malla 
del conductor exterior del cable alimentador. En realidad, ese 
adaptador puede estar provisto de malla, procedente de un trozo 
de cable coaxil de mayor diámetro, colocada sobre la cubierta ex- 
terior del alimentador de antena. 


Otra forma de transformador simétrico-asimétrico, llamada co- 
múnmente “balun” (que en realidad no es más que un acrónimo 
inglés de “balance to unbalance”, es decir, ““simétrico-asimétrico ), 
consta de una sección de media onda de cable alimentador de la 
misma impedancia que el principal, acoplada tal como se indica en 
la fig. 4.6 (с), y que proporciona una elevación de la impedancia 
de un valor aproximado de 4 a 1 desde su impedancia propia. Pe- 
ro en este caso la longitud de media onda de línea ha de tener en 
cuenta el factor de velocidad del cable, que para casi todos ellos es 
de 0,66. La longitud de cable necesaria para el bucle (véase la 
ecuación de la pág. 26) será pues de (150 x 0,66)/f metros. Un 
balun de esta naturaleza podría utilizarse para alimentar un dipo- 
lo plegado directamente desde un cable coaxil де 50 ó 70 Q con 
una adaptación bastante buena. 


Hay otra forma de balun que puede proporcionar un aumento 
de impedancia. Se trata de un dispositivo capacitativo-inductivo. 
pero es bastante difícil de hacer y ajustar. Un circuito para su 
empleo en 145 MHz es el que se da en la fig. 4.7 (a), junto con 
los detalles de los valores de los componentes. Este circuito servi- 
rá para adaptar cargas simétricas de la región de 100 a 160 2а 
líneas coaxiles de 50 ó 70 О. Habrá que hacer algún ajuste de los 
puntos de derivación Че L, para impedancias en la salida inferio- 
resa 100 Q. llevando esa derivación más hacia el centro. 


Obsérvese que la bobina L, está devanada en el centro де 1; 
y tiene que estar lo más junto a ella que se pueda, con tal que no 
se toquen. Para su funcionamiento en 2 т. L, es de 5 espiras de 
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hilo de 254 mm de diámetro, de cobre estañado, devanadas en 
una forma de 12 mm de diámetro y estirada hasta alcanzar una 
longitud total de 21 mm. Las derivaciones están a 1.5 espiras de 
cada extremo. La bobina de acoplo L, es de 2 espiras de hilo de 
cobre estañado de 2.03 mm de diámetro, devanadas en una forma 
de 25 mm, con las espiras separadas 3 mm entre sí. Puede colocar- 
se en el centro де 1, соп la cantidad de aire necesaria entre am- 
bas (fig. 4.7, b). Todo el circuito puede alojarse en una сајна де alu- 
minio de unos 150 х 75 х 75 mm, provista de los conectores соах:- 
les apropiados en cada extremo. 


Entrada 
asimétrica 


Interno ——» 
| 
Coaxil Ч $ 
| 
Ехїегпо-- зи 
С, 


Salida 
o equilibrada 
a la antena 


(a) 


Bobinas devanadas 
y montadas con 
= „— separación de aire 


(b) 


Fig. 4.7. ~ (a) Circuito de un balun inductivo-capacitativo рата 
145 MHz. (5) Obsérvese cómo se devana la bobina sobre Г) 
pero separadas aunque lo más juntas posible. 


El dispositivo tiene que emplearse junto con un indicador de 
КОЕ conectado entre el transmisor y la línea de alimentación 
coaxil. Ajusten С; y С; hasta obtener la КОЕ más baja posible 
De no llegar a una cifra razonable. podrán cambiarse las deriva 
ciones де L, a otra posición. 


Métodos corrientes де adaptación 


Hay muchas formas de conseguir una buena adaptación entre 
una línea de transmisión y una antena. Las que damos a continua- 
ción son de las más corrientes, aunque algunas ya han aparecido 
en capítulos anteriores como parte más o menos integrante de 
alguna antena determinada (como ejemplo, el adaptador de cuar- 
to de onda y el gamma). 


Adaptador delta 


En este método, la línea de transmisión, que suele ser del tipo 
de hilo abierto, se abre en el extremo que se une a la antena, tal 
como se indica en la fig. 4.8 (4) y se conecta a puntos situados a 
distancias iguales del centro. Aunque tiene el ligero inconveniente 
de que la parte abierta puede radiar y es crítica por cuanto a la 
frecuencia se refiere, resulta de ajuste relativamente fácil y es 
adaptable a línea de transmisión coaxiles o abiertas. 


El ajuste a la КОЕ mínima se efectúa alterando la longitud de 
la sección abierta y los puntos en que los hilos se juntan con la 
antena. Utilizado con cables coaxiles de 50 9 70 Q de impedancia 
puede usarse con un balun (4 a 1), tal como en la fig. 4.8 /b). El 
ajuste a la КОЕ mínima es el mismo y еп los dos casos la longitud 
de los “lados” de la delta y la sepración entre los puntos de unión 
será del orden 0,15 A, basándose en la longitud de onda en el апе. 


Adaptador gamma у en Т^ 


Se trata en realidad de una variación del adaptador delta con el 
Т para su empleo con líneas abiertas, como еп la fig. 4.8 (сј. у 
con el gamma para las coaxiles. como еп (6). 


El método de adaptación en T ofrece una notable flexibilidad 
para conseguir distintas razones de impedancia. a la vez que es un 
sistema simétrico. También podría usarse con un balun4al y 
cable coaxil de 50 6 70 Q. La impedancia de entrada crece con la 
longitud de la sección adaptadora L. aunque una vez que se exce- 
de de cierto límite la impedancia dicha disminuye al aumentar L. 


La separación 5 también influye en la impedancia del alimen- 
tador. La sección del adaptador еп T, Г. deberá ser de unos 
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E A 


Antena | Antena a 1 
5 


(а) (с, 


Línea abierta де cualquier 


Línea abierta de cualquier impedancia o longitud 


impedancia o longitud 


Antena Antena 


Cable coaxil 
506700 


Cable coaxil Balunde4a1 
46500700 (Мег figura 4.6, с) 


Fig. 4.8. – (а) Adaptación en delta con línea de transmisión 

abierta. (5) La misma, con línea coaxil y balun 4 a 1. (с) 

Adaptación en gamma con línea de transmisión abierta (véase 

el texto en cuanto а sus ajustes). (4) La misma, con línea 
coaxil (véase el texto). 


450 mm de longitud, con el fin de permitir el ajuste de las cone- 
xiones аі elemento de апсепа para obtener una КОЕ mínima. [а 
separación 5 será de unos 50 mm si se usa tubo fino en la antena 
y en la sección adaptadora Т. - 


“y 


Adaptador gamma 


Es el que se representa en la fig. 4.8 (а) у resulta muy apropia- 
do para la adaptación de cable coaxil de 506 70 Q al elemento 
activo de una antena de varios. El conductor exterior del cable 
coaxil se conecta al punto medio de la antena, en tanto que el in- 
terior va, por intermedio de un condensador de poca capacidad, 
a una sección adaptadora corta, cuya longitud será de unos 100 
mm en el caso de 145 MHz. Esta sección podría hacerse un poco 
más larga, proporcionándose una toma variable del mismo modo 
que en el adaptador en T. 


El condensador, que será de dieléctrico de aire y de unos 25 
pF para 145 MHz. sirve para sintonizar la reactancia de la sección 
adaptadora. La conexión entre esta sección y la antena y el con- 
densador se ajusta hasta conseguir la КОЕ mínima. 


Otros métodos de adaptación 


Algunos de los métodos utilizados son en efecto parte del di- 
seño de la antena en sí, pero deducidos de uno de los principios 
básicos de los apartados anteriores. Lo mismo sucede en el caso 
del adaptador “Q”, que es una sección de línea de transmisión 
de impedancia dada, utilizada en ocasiones como “transforma- 
dor” para obtener una adaptación de baja impedancia. No se em- 
plea mucho еп los tipos de antenas más populares de УНЕ, pero 
los detalles de su funcionamiento y su construcción pueden Па- 
llarse en la literatura incluida en la bibliografía de este libro. 


El dipolo plegado como dispositivo adaptador 


El dipolo plegado puede utilizarse como dispositivo adapta- 
dor, aunque pueda funcionar en realidad como elemento activo 
en las antenas provistas de elementos parásitos. como suele ser 
el caso. Un dipolo plegado (dos elementos) por el estilo del de 
la fig. 4.9 (a) tiene una impedancia en su centro de unos 300 О. 
pero en presencia de otros conductores. como ocurre en los con- 
juntos parásitos. esta impedancia puede reducirse hasta unos 7 
0. 10 que permitiría su adaptación directa a una línea де transmi- 
sión coaxil de esa misma impedancia. Si se necesita una impedan- 
cia superior a los 300 Q, por ejemplo para adaptar una línea 
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Punto де alimentación 
(unos 300 0) 


=== YA 


| 


Punto de alimentación 
(unos 630 $2) 


Á 


Ма Э 


411 


Punto де alimentación 
(Мег fig. 4.10) 


Punto de alimentación 
(Ver texto) 


Fig. 4.9.- (aj El dipolo plegado permite una alimentación 
directa de 300 О con cable bifilar plano o coaxil utilizado 
con un balun de 4 a 1. (5) Un dipolo plegado de tres hilos 
permite la alimentación directa con una línea de transmi- 
sión abierta de 600 M. {с} Un dipolo plegado con elemen- 
tos de distinto diámetro y separación variable admite una 
amplia gama de impedancias de alimentación, como se in- 
dica en el texto y еп la fig. 4.10. (Véase en el texto la re- 


ferencia a а.) 
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abierta de 600 © а un dipolo plegado usado solo. la impedancia 
de su punto central puede subir hasta unos 630 О añadiéndole 
otro elemento en paralelo, como en la fig. 4.9 (5). lo que es ya 
un valor lo suficientemente cercano a 600 Q como para conside- 
rarse correcta la adaptación. 


Añadiéndole otros elementos más en paralelo podrá conseguir- 
se elevar más aún la impedancia, pero un método mejor de obte- 
ner este aumento de impedancia consiste en usar dos elementos, 
uno de los cuales tenga un diámetro mayor que el otro, lo que, 
junto con la separación entre ambos. podrá aprovecharse para 
alcanzar razones de ampliación comprendidas entre 2 y 15 а 1. 
El aspecto зе da en la fig. 4.9 (с) y las razones de impedancia ob- 
tenibles con diversos diámetros y separaciones se indican en la 
fig. 4.10. 


Para conseguir una razón de impedancias determinada hace fal- 
ta conocer dos factores: uno de ellos es la razón D/d (D = diáme- 
tro del elemento más grueso: а = diámetro del elemento más fino). 
La separación 5 entre los dos se divide рог d para obtener el otro 
factor, $/d. Utilizando los gráficos de la fig. 4.10, el ejemplo dado 
en ella por las líneas de trazos se deduce de: 


р 
D „ зе НИТ e у S а Олт: 


а 6 mm а 25 mm 


que es un aumento de impedancia де 7 a unos 2100 О. Suponga- 
mos no obstante que con un dipolo plegado en presencia de otros 
conductores. como en el caso de las vagis. su impedancia propia 
se reduce а 40 (2, El empleo de distintos diámetros en los elemen- 
tos y diversas separaciones como antes se ha dicho podría elevar 
la impedancia a 40 x.7 = 280 Q. que sería una buena adaptación 
para alimentador bifilar de cinta де 300 О. 


El adaptador de cuarto de onda 


Los adaptadores abiertos y cerrados en cuarto de onda se usan 
mucho como elementos de adaptación y su aplicación más corrien- 
te es la indicada en la fig. 4.9 (а). еп la que Нау que alimentar еп 
fase dos dipolos de media onda como 51 fuesen una antena colineal. 
El adaptador proporciona un medio de conseguir una alimenta- 
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Da 


Fig. 4.10.- Diferentes razones de impedan- 

cia que se pueden obtener modificando los 

diámetros y separación de los elementos de 
un dipolo plegado, 


ción de baja impedancia (50 a 70 2) en un caso en que de lo con- 
trario habría una alta impedancia (debido a la alimentación en 
extremos de cada dipolo). Los puntos de alimentación se ajustan 
experimentalmente. ya que dependen de la impedancia del cable 
usado, para conseguir la КОЕ mínima. El adaptador de cuarto de 


onda se usa en muchas de las antenas descritas en los capítulos 
Эд 
= y 52 
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CARACTERISTICAS DE LOS CABLES COAXILES (Cont.) 


Grupo de impedancia 

МО де lista BICC 
B52316-UNIRADIO (UR) 
Impedancia característica (12) 
Capacidad nominal 


NO servicio 


T 
~ 


Similar 


2.8 
3.7 
5 


4.2 
5 
8 


1.3 
2.3 


25 
3.5 
5 


220 
420 


Atenuación nominal en 


(48/100ft/MHz) 
(18/30m/MHz) 


0.405 


RG11U 
340 
10.3 
VHF 


Watts 
800 
650 
400 
0.405 
10.3 
VHF 


Watts 

250 

180 

125 
0.242 

6.1 

VHF 
distancias 
cortas 


2.75 
3.9 
Watts 
800 
650 
400 
0.405 
10.3 
VHF 


/ 


Watts 
2300 
1900 
1200 
0.8 
22.1 
VHF 
ОНЕ 


Watts 

650 

400 
0.405 

10.3 

VHF 

У 

ОНЕ 

distancias 

cortas 


Watts 
175 
135 

90 
distancias 
cortas 


MHZ 
144 
220 
420 
Tensión máxima der.t. (КМ pica) 


(mm) 


Diámetro exterior cable (pulg.) 
Sirve para radioaficionados 


(Watts/en ате/МН2) 
VHF/UHF 


Disipación 
máxima en 


CABLES DE LA ESPECIFICACION MILITAR DE LOS ESTADOS 
UNIDOS MIL-C-17D CON NUMEROS DE LISTA BICC CORRES- 
PONDIENTES Y EQUIVALENTES APROXIMADOS BS 23 16 


Equivalente aproximado 
BS 23 16 


Referencia NO lista Impedancia 
RG 6A/U T3351 - - 75 
RG 11A/U T3373 UR57 URM57 75 
RG 34B/U T3339 - - 75 
вс 35B/U T3340 — - 75 
RG 58C/U T3352 UR76 URM76 50 
RG 59B/U T3353 UR9O URM90 75 
RG 113A/U T3393 UR78 — 95 
RG 164/U T3332 UR77 URM77 75 
RG 177/0 T3343 - - 50 
RG 212/0 T3297 - - 50 
RG 213/0 T3382 UR67 URM67 50 
RG 214/U T3298 UR112 URM112 50 
RG 215/U T3381 - - 50 
RG 216/0 T3396 UR60 URM60 75 
RG 218/U T3345 UR74 URM74 50 
RG 219/U T3346 UR75 — 50 
RG 220/U T3347 — - 50 
RG 221/0 13348 - 50 


RG 223/U T3354 UR115 URM115 50 
RG 224/U T3349 | = = 50 


Cortesía de BICC Ltd. 


Cables coaxiles, conectores y conexiones 


Dado que los cables coaxiles se emplean mucho más que los 
demás tipos de líneas de transmisión en VHF y UHF, este libro 
quedaría cojo si no diésemos en él detalles de los coaxiles más 
conocidos, así como unas palabras acerca de las conexiones de los 
cables. Las listas anteriores proporcionan los datos correspondien- 
tes a la impedancia característica, cifras BICC y de Servicio. así 
como las pérdidas en dB por 100 ft/MHz (30 т/МН2). 


Conectores у conexiones coaxiles 


El más utilizado es el PL295, del que hay un tipo para cables 
de diámetro редиейо y otro para diámetro grande. El de diámetro 
pequefio es para los cables que no exceden los 6 mm. Siempre re- 
sulta importante el que, tanto éstos como cualesquiera otros tipos 
de conectores utilizados, estén bien conectados, pues de lo con- 
trario se producirían pérdidas. La forma correcta de conectar los 
conectores PL295 con adaptadores де diámetro o sin ellos se índi- 
can en las figs 4,11 y 4.12, cuyos textos relevan de más explica- 
ciones. 


Donde se unen el extremo final del cable y la antena resulta 
vital proveer alguna especie de protección para que no llegue hu- 
medad a la conexión ni entre en el cable. Téngase en cuenta que 
si entra agua en el cable coaxil quedará destruido, tanto por corro- 
sión del conductor interior y del exterior como por el simple efec- 
to de su presencia. La aplicación de grasa de silicona en el extre- 
mo expuesto del cable es asimismo una precaución extra contra la 
entrada de humedad. Se evitarán dobleces bruscos en ángulo ce- 
rrado cuando se instale el cable coaxil y se tendrá cuidado en su 
manejo para que no se rompa ni se quiebre el conductor macizo 
interior. No usen grapas metálicas para sujetar el cable a paredes, 
techos, etc., pero tampoco debe quedar el cable colgando, sino 
que su peso ha de ir repartido en bridas de sujeción bien aislan- 
tes, de nilón u otro plástico idóneo. Tampoco es prudente cortar 
un cable que resulte un metro o así más largo de lo necesario: 
siempre puede suceder que más adelante haya que cambiar la an- 
tena de emplazamiento o subirla un poco más y, mientras tanto, 
un poco de cable de exceso no supondrá mucho para las pérdidas 
totales. 


Cuando haya más de una antena en el mástil, como suele suce- 
der muy a menudo, los cables de cada una no deberán ir muy jun- 
tos, sobre todo si las antenas son de la misma frecuencia. Por 
ejemplo, es práctica habitual tener una antena yagi y otra omnidi- 
reccional juntas. La interacción entre sus cables puede ocasionar 
distorsión del gráfico de radiación de una de ellas o de ambas. 
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Cable coaxil Adaptador 
fino 


(a) 


Anillo de acoplo . 
y fijación 


18mm Adaptador 
(b) 
Malla doblada 
hacia atrás Adaptador 
(с) 
15mm 9mm 
Conjunto del 
Cable de conector 
gran diámetro 
(d) 
Orificio 
para soldar 


Fig. 4.11.— (а) Cable pelado y adaptador y anillo de aco- 
plo colocados. (b) Forro doblado hacia atrás. (с) Adapta- 
dor puesto debajo de la malla del forro. (4) Conjunto del 
conector ya colocado y listo para soldarlo donde se indica. 
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(а) 


Anillo де 


28mm 


conexión y fijación 


Х (b) 
15mm 15mm Coupling and 
tock ring 


Conjunto del conector 


(с) 


Cable interno: 
soldar aquí 


Anillo de acoplo 
y sujeción 


Orificio para 
soldar 


Fig. 4.12.— (а) Cable pelado y listo para la operación 

(6). (b) Conductor interior preparado y anillo de suje- 

ción puesto. (с) Conjunto del conector ya puesto y sol- 
dado como se indica. 


Rotores para antenas 


Se trata de un elemento que lo mejor que se puede hacer es 
comprarlo. pero que siempre habrá de tenerse en cuenta el peso 
que ha de mover. Algunos radioaficionados se hacen sus propios 
rotores. pero eso implica una buena cantidad de trabajo mecá- 
nico de precisión. Si hay que mover una o más antenas yagi, por 
ejemplo para las bandas de VHF y UHF. se necesitará un rotor 
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Fig. 4.13.- Rotor típico de gran potencia 
para antena (cortesía de Aerialite Limited). 


por el estilo del representado еп la fig. 4.13. Hay versiones nie- 
nores, capaces de desplazar yagis pequeñas де УНЕ o ЏНЕ, pero 
conviene tener en cuenta la posibilidad de que en un futuro más 
о menos cercano necesitemos ampliar nuestra instalación. 


Antena 
редџећа 


Antena 
реачейа 


Mástil 
que gira —7 Antena 


grande 


Eje que gira —7 


(a) (b) 


Fig. 4.14. - Modos de empleo de un rotor. (а) En la cúspide де 

un mástil, con elemento corto, apropiado para antenas peque- 

ñas. (5) En la parte inferior de un mástil largo, con ejes y coji- 

netes, cuando se trata de hacer girar antenas de varios elemen- 
tos, grandes y pequeñas. 
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Los rotores comerciales suelen suministrarse con una caja de 
control que permite detenerlos en un punto determinado o van 
provistos de rotación continua en los 360” con parada automática 
еп 0° 6 360°, según el sentido de giro. Algunos (como el de ia 
foto de la fig. 4.13) van dispuestos de modo que la sección in- 
ferior encaja y se sujeta en el mástil, en su extremo, tal como se 
indica en la fig. 4.14 (а), con la sección superior provista de un 
trozos de mástil lo suficientemente grande para permitir el mon- 
taje de una o dos antenas yagis de peso y dimensiones relativa- 
mente pequeños, como las empleadas en VHF y ЏНЕ. Esta 
sección de mástil habrá de ser de material aislante, sobre todo si 
se ha de trabajar con polarización vertical. En ese caso, un mástil 
metálico distorsionaría considerablemente el gráfico de radiación, 
a la vez que reduciría el rendimiento de la antena. 


Si hay que mover antenas mayores, un método mejor podría 
ser el de la fig. 4,14 (5), con el que se eliminan las tensiones me- 
cánicas impuestas al rotor. 
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Сарпшо 5 


RENDIMIENTO DE LAS ANTENAS 


Medir el rendimiento de una antena es ardua tarea, aunque зе 
disponga de equipos muy perfeccionados, como consecuencia de 
la gran cantidad de factores variables que intervienen, la mayoría 
de los cuales no siempre se pueden tener en cuenta de un modo 
razonable, La medida de la ganancia de la antena, por ejemplo, só- 
lo puede conseguirse con cierto grado de seguridad si se lleva a 
efecto en condiciones ambientales ideales y con una adaptación 
virtualmente perfecta entre ella y la línea de transmisión. así co- 
mo entre la antena de referencia y esa misma línea, que habrá 
de utilizarse de manera que las pérdidas en ella sean iguales en los 
dos casos. Asimismo, cuando una antena sea sustituida por otra. 
la posición habrá de ser la misma en ambas ocasiones. Como es 
lógico. las condiciones ambientales ideales exigen espacio libre. 
para que las ondas puedan recorrer la distancia existente entre la 
antena que se prueba y la de referencia sin influencia extraña de 
ninguna clase, bien sea por reflexiones en el suelo o por otras 
debidas a objetos conductores cercanos. 


Cuando se trate de antenas de la región de las r.f., o sea. por 
debajo de los 50 MHz. la medida directa del rendimiento. trátese 
de la que se trate, resultará prácticamente imposible. excepto tal 
vez la de la intensidad de campo en el terreno circundante. Tal 
es la causa de que los proyectistas de antenas recurran por lo ge- 
neral a modelos de УНЕ o СНЕ. ya que con ellos se pueden con- 
seguir con mayor facilidad aproximaciones a las condiciones del 
“espacio libre”, 
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Todas las antenas se comportan del mismo modo respecto а lu 
frecuencia en la que han de funcionar. Por ejemplo. un dipolo de 
media onda calculado para funcionar en 7 MHz habrá de tener el 
mismo gráfico octoide de radiación que otro diseñado para traba- 
jar еп 70 6 700 MHz. Esta idea de proporcionalidad es aprovecha- 
da por los proyectistas de barcos y aviones, que reducen la versión 
de tamaño natural de ellos para comprobar su comportamiento 
en tanques con olas o túneles de viento, según el caso. Las antenas 
por su parte tienen a la vez la propiedad “recíproca” de que su 
comportamiento en recepción es el mismo que en emisión, lo 
que permite utilizarlas en recepción a la hora de hacer pruebas de 
ganancia y directividad. 


Las condiciones del espacio libre son mucho más fáciles de sı- 
mular cuando se trabaja en frecuencias muy altas, con modelos 
de antenas hechos a escala, según la cantidad de longitudes de 
onda entre tierra y los demás objetos se hace mayor y, por consi- 
guiente, se necesita menos espacio en longitudes de onda en el 
que trabajar. Siempre que la antena de VHF o UHF esté situada 
a una cantidad razonable de longitudes de onda por encima del 
suelo, podrá considerarse en el espacio libre. 


Del mismo modo, la distancia entre la antena del equipo de 
prueba y la que se está probrando tiene que ser también un nú- 
mero considerable de longitudes de onda si se quiere conseguir un 
gráfico polar de una exactitud razonable Por lo común, la antena 
que se prueba se hace funcionar en recepción, lo que hace que se 
pueda conectar al equipo de medida. De todos modos, antes de 
empezar a pensar siquiera en función de medidas de ganancia y de 
gráficos polares es esencial poder comprobar que la potencia llega 
íntegra del transmisor a la antena y que. del mismo modo, la 
señal recibida se transfiere íntegra de ella al receptor. 


Pérdidas en el cable у КОЕ 


La condición primera y esencial para la medida del rendimien 
to de una antena es asegurarse de que la КОЕ es lo más baja posi- 
ble. que al mismo tiempo constituirá un signo bastante seguro de 
que la salida del transmisor. el cable de alimentación y la antena 
están bien adaptados entre sí. Pero también hay problemas poten- 
ciales distintos del de la adaptación entre el cable y la antena. y 
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uno de ellos puede ser el de la desadaptación entre la salida del 
transmisor y el cable. Conviene siempre comprobar con ayuda de 
un medidor de potencia y una carga ficticia, que lógicamente ha- 
brá de tener la misma “resistencia” que impedancia de salida el 
transmisor. Los cables usados para conectar los dos elementos ha- 
brán de ser de la misma impedancia. Los cables coaxiles de cali- 
dad dudosa o desconocida, así como los que hayan estado some- 
tidos a humedad, podrán traducirse en una desadaptación o unas 
pérdidas elevadas. Por eso es una falsa economía usar cable bara- 
to, y cuando exista alguna duda convendrá efectuar una prueba 
para determinar la longitud que ha de utilizarse, conectando un 
extremo al transmisor y el otro a una carga ficticia. 


Con un medidor de potencia conectado en serie con la carga en 
el extremo más alejado del cable se puede determinar si en la car- 
ga se desarrolla un nivel de potencia lo suficientemente próximo 
al del transmisor. Las únicas pérdidas que ha de haber serán las 
debidas al cable, que deben ser las normales. Los amplificadores 
de potencia de r.f. que haya en el circuito, aunque no se usen, 
pueden introducir una КОЕ superior a la prevista, lo mismo que 
los conmutadores coaxiles, por lo que deberán eliminarse del cir- 
cuito al comprobar por vez primera la КОЕ de una nueva antena. 


Los valores aceptable de ROE son siempre tema de controver- 
sia y las lecturas muy bajas (р. ej., muy cercanas al valor Та 1 en 
toda la banda) deberán considerarse con desconfianza, sobre todo 
si el alimentador, aunque sea coaxil, es muy largo. Las pérdidas 
propias del cable, que pueden ser altas (según su calidad), absor- 
berán potencia de una antena mal adaptada, lo que tendrá como 
consecuencia un valor bajo de КОЕ en el transmisor. De modo 
ideal, la КОЕ deberá medirse en los dos extremos del cable, es- 
pecialmente cuando se trate de establecer el grado de adaptación 
con la antena. 


Empleo de medidores de potencia y de КОЕ 


Los medidores de ROE y de potencia de r.f. realmente exac- 
tos y apropiados para VHF son muy caros. Los incluidos en los 
transmisores no deben aceptarse como precisos, ni tampoco los de 
pequeño tamaño, hechos en el Japón, que son tan populares. De 
ser posible, esos instrumentos deberán comprobarse con otro de 
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reconocida exactitud, aunque se podrá obtener una idea aproxi- 
mada con una carga ficticia bien hecha, similar a la ilustrada en 
la fig. 5.1 (а), conectada como se indica en (5). La carga ficticia 
consta de 10 ó 12 resistencias de un valor tal que cuando se co- 
nectan en paralelo, como se representa en la figura, proporcionan 
el valor adecuado de la carga con una aproximación де + | Q. 
Las resistencias habrán de ser de una disipación de 2 W para una 
potencia total no superior a 20 W, y de carbón, con el fin de redu- 
cir al mínimo los efectos inductivos. La conexión entre el medi- 
dor de ROE y la carga será lo más corta posible. Si la carga se 
hace tal como se indica, Іа КОЕ no será mayor de 1 a 1,1. Debe 
comprobarse, si se puede, con un medidor de potencia de preci- 
sión reconocida. 


Conector coaxil 
“де ОНЕ 


Discos de latón 
o cobre 


Medidor de potencia 
y ROE 


Carga 
ficticia 


Transmisor 


Conexiones de cable 15 
lo más cortas posible ши 


Ев. 5.1.— Construcción de una carga ficticia de 
50 Q (убазе еп el texto la referencia а 105 valores 
de las resistencias). 


Comprobación де una antena nueva 


Una antena recién hecha deberá probarse con un cable corto, 
para obviar la posibilidad de indicaciones falsas, que podrían de- 
berse a un cable de alimentación excesivamente largo. Conviene 
realizar una prueba preliminar en recepción, para asegurarse de 
que la antena funciona bien por lo menos antes de aplicarle po- 
tencia, pero incluso después es preferible hacer una prueba ini- 
cial con poca potencia, aunque sólo sea para evitar posibles 
daños a las etapas finales de transistor en el caso de alguna cone- 
xión en corto o en circuito abierto. 


El medidor de ROE o de potencia se conectará en la línea, en- 
tre el transmisor y el cable alimentador, si dicho medidor no está 
incorporado en el propio transmisor. Si queda indicada potencia 
emitida con el nivel apropiado o una ROE razonablemente baja, 
podrá aplicarse una potencia mayor. para hacer la prueba final, 
aunque haga falta un poco de sintonía en la antena con baja 
potencia. 


15 


144 144 5 145 145 5 146 
Frecuencia (MHz) 


Fig. 5.2. - Curva típica de respuesta de КОЕ 
con cable de alimentación de тиу bajas 
pérdidas. 
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Los amplificadores externos de alta potencia no deberán co- 
nectarse nunca en el circuito y activarse con una antena determi- 
nada, antes de haber establecido una lectura de ROE lo suficiente- 
mente baja. Si la antena es bastante resonante en el centro de ia 
banda, una prueba en toda la banda de 2 m deberá indicar una 
ROE, en función de la frecuencia, que será muy aproximadamen- 
te como se indica en la fig. 5.2. 


Siempre será un poco mayor, ya que la adaptación perfecta 
pocas veces se consigue. Pero deberá existir la subida adecuada a 
cada lado del centro de la banda. De todos modos, los resultados 
dependerán mucho de las pérdidas en el cable, porque, como ya 
se ha dicho, un cable muy largo o con grandes pérdidas aunque 
sea corto se traducirá en una curva muy plana y casi con toda 
seguridad en lecturas de КОЁ muyy bajas. 


No suele ser sabido que las lecturas de КОЁ obtenidas, incluso 
con un medidor exacto, pueden no ser ciertas y que el valor real 
será por lo general mayor de lo indicado en las lecturas. Eso se 
debe a las pérdidas del cable, y en ocasiones uno de éstos de gran 
factor de pérdidas puede producir una baja lectura de ROE, que 
lógicamente parece buena, aunque pueda haber una gran desadap- 
tación en el extremo de antena. Con grandes pérdidas en el cable. 
la potencia reflejada debida a la desadaptación de la antena queda- 
rá más absorbida durante su trayecto de retorno hasta el final del 
cable y, por consiguiente, la КОЁ puede aparece con un valor 
bajo. El gráfico de la fig. 5.3 da una idea de las correcciones que 
han de hacerse, de acuerdo con las pérdidas del cable. Ya se ha in- 
sistido antes en que un cable viejo o de calidad inferior puede pre- 
sentar pérdidas elevadas. La vida útil de un cable coaxil es de tres a 
siete años, según las condiciones atmosféricas del lugar en que 
esté instalado. Transcurrido este tiempo, el factor de pérdidas 
puede incrementarse en varios decibelios. 


Comprobación sencilla de la potencia 


Uno de los dispositivos más sencillos para comprobar la poten- 
са en los elementos de una antena es un tubo fluorescentes pe- 
queño, del tipo usado para iluminar espacios pequeños tales como 
armarios y cabinas. Suelen ser de 250 mm de largo y de una po- 
tencia de 6 W. Tocando con uno de estos tubos en un elemento de 
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Pérdida de la línea, pies/MHz 
448 зв 248 198 0548 | 048 


Valor ВОЁ соггесто 


1 2 3 4 5 6 78910 
Valor medido ВОЁ 


Fig. 5.3.- Valores de КОЕ corregidos у те- 

didos teniendo en cuenta las pérdidas en la 

línea. La línea de trazos corresponde a un 
ejemplo. 


antena activado. en un punto de tensión. hará que se ilumine prác- 
ticamente con todo su brillo, utilizando una potencia mínima de 
10 W en el transmisor. A veces hay que calentar un poco estos 
tubos antes de usarlos, para que se ceben bien, lo que se conse- 
guirá frotándolos vigorosamente con un paño seco. 


Otro dispositivo útil para este menester es un “buscador” de 
г... que consta de un transistor pnp sin polarizar (BC 108 o simi- 
lar) con un LED en serie con su colector. El circuito es muy sen- 
cillo, como se ve en la fig. 5.4, y puede alojarse perfectamente 
con su batería en una cajita de poco tamaño. La antena de sonda 
puede ser un trozo de hilo de cobre de unos 100 mm de largo, 
con el que se explora la tensión máxima de los elementos activos 
y pasivos de la antena. Dicha exploración deberá llevarse a cabo 
con la sonda muy cerca de los elementos, pero sin tocarlos. 


150 


е з- 18Ү + 


27а4,7К0 


T LED 
100 | Antena emm 
ramm | де зопда 
ү: рпр ВС108 ЕЕ Н 
о similar Emm 
| 
4. 


ВЕС 
Devanado de hilo 
de 0,3 mm еп la 


longitud de la forma 
око 


Fig. 5.4.— Buscador де r.f. sencillo (véase en el texto 
su construcción y empleo. 


Efectos de la КОЕ 


La pérdida de potencia en una línea de transmisión es lo más 
baja posible cuando queda terminada por una resistencia del mis- 
mo valor que su impedancia característica. aumentando al crecer 
la relación de ondas estacionarias (ROE) de tensión o de corrien- 
te. Esto se debe a que los valores eficaces de la corriente y la ten- 
sión se hacen mayores a medida que se incrementa la relación de 
ondas estacionarias. Al crecer la corriente eficaz lo hace también 
la pérdida resistiva en los conductores de la línea y, por su parte. 
el aumento de la tensión eficaz se traduce en otro de las pérdidas 
en el dieléctrico de la línea. La mayor pérdida causada por una 
КОЕ superior a 1 6 2 puede no ser tran grave como muchos creen. 
Si la КОЕ no es mayor de 2, por ejemplo, la pérdida adicional 
puede no llegar a más de unos 0,5 dB, incluso con líneas de trans- 
misión largas. 
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En la fig. 5.5 se indica el porcentaje de potencia devuelta (рег- 
dida) con varios grados de КОЕ. Ello no obstante, la pérdida na- 
tural de la línea de transmisión ha de tenerse siempre en cuenta 
al comprobar la ROE, como se indica en la fig. 5.3. Obsérvese que 
cuando la pérdida de la línea es alta, y suponiendo una adaptación 
perfecta, la pérdida adicional, en decibelios, causada por una onda 
estacionaria tiende a ser constante, con independencia de la pér- 
dida propia de la línea. La razón es que la cantidad de potencia 
reflejada desde la carga se reduce de algún modo, porque, con 
pérdidas altas en la línea, es poca la potencia que llega en realidad 
а Ја carga, ya en principio. 


0 01 02 03 04 05 06 97 08 09 “0 


Potencia reflejada 


Fig. 5.5.— Potencia reflejada en función de la 
КОЕ leida. 


A título de ejemplo, si la pérdida de la línea es de 6 dB. a la 
carga sólo le llegará el 25 % de la potencia aplicada por el transm: 
sor. Si la КОЕ debida a la desadaptación de la carga fuese de 4 а 
1, se reflejaría el 36 Фо de la potencia. Como a la carga sólo le Ба 
llegado el 25 % de la potencia original, la potencia real reflejada 
será de 0,25 x 0,36 = 0,09, o sea, el 9 % . Por otra parte, esta po- 
tencia de retorno queda atenuada además (por la línea) en 6 dB, 
lo que hace que a la salida del transmisor sólo le llegue 0,09 x 
0.25 = 0,025, que es un poco más del 2 % . La consecuencia sería 
una lectura baja de КОЕ еп el extremo del transmisor: en este 
caso, де 1,35 а 1 aproximadamente. 


Por lo contrario, con líneas de muy bajas pérdidas una КОЕ 
muy alta puede incrementar la pérdida de potencia en una gran 
proporción, aunque la pérdida total siga Siendo bastante pequeña 
en comparación con la que le llega a la carga. Con una ROE de 10 
en una línea que tenga sólo una pérdida de 3 dB, la pérdida adi- 
cional sería de 1 dB aproximadamente. 


Pérdida en el cable 


Puede comprobarse conforme se ha dicho ya midiendo la po- 
tencia en una carga ficticia colocada al final del cable y comparán- 
dola con la medida aplicada a la línea por el transrnisor. Si supo- 
nemos 10 W en el cable y que aparecen 9 W en la carga, la pérdida 
en decibelios es de 10 logio Р/Р. siendo Р, la potencia del 
transmisor УР, la aplicada а la carga. lo que nos da 10 logio 9/10 
= 0.457 dB. o sea. menos de 0.5 dB, que puede considerarse des- 
preciable. 


Del mismo modo. con un cable de longitud dada y una pérdida 
conocida de 3 dB. por ejemplo. la pérdida de potencia en la ante- 
na llegaría a la mitad de la aplicada en el extremo del transmiso: 
Podemos calcular pues esa pérdida sabiendo que de los 10 W origi- 
nalmente aplicados al cable sólo llegan 5 a la antena. Por consi 
guiente. 10 109,0 5:10 = 3dB. 

Como las pérdidas en los cables. asícomo las debidas a desadap- 
taciones у demás. son bajas expresadas en decibelios, la tabla > Í 
(pérdidas de potencia y ganancias. en decibelios) puede гезити: 
útil. Para usarla basta con conocer la razón de las potencias de 
que se trate. Naturalmente. puede usarse la misma tabla para de 
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Tabla 5-1.— PERDIDA О GANANCIA ЕМ ОЕС!- 
ВЕ! 105 PARTIENDO DE LA RAZON DE DOS 
POTENCIAS 


Razón de 
potencias 
(-ав) 


Вагбп ае 
potencias 
(+ ав) 


p. ej., con una razón de potencias de valor РР 


= 10/5 = 2. Еп + dB la cifra más cercana es 
1,995, que equivale а 3 dB. 


terminar la ganancia de potencia relativa entre una antena y otra. 
Por ejemplo, suponiendo que un dipolo radie en realidad 10 W y 
se sustituya por una antena yagi de una ganancia de 6 dB, ¿cuál 
sería la potencia eficaz radiada por esta última? La razón de ро- 
tencias para 6 dB es de 3,981, о sea 4 con mucha aproximación. 
por lo que la potencia buscada sería de 10 x 4 = 40 W. 


La pérdida de potencia en los cables coaxiles puede estimarse 
mediante el gráfico de la fig. 5.6, midiendo la КОЁ con un corto- 
circuito al final del cable. El ejemplo que se da en línea de trazos 
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---э»- ROE con cortocircuito al final del cable 


Ши 
0987 6 5 4 3 2 1090807 06 05 


————»> Pérdida por atenuación en el cable 
en dB para su longitud total 


> 


Fig. 5.6. – Modo de hallar la pérdida por atenuación en el са- 

ble, en decibelios, para una longitud dada, tomando la ROF 

con cortocircuito en el final del cable. Ejemplo: КОЕ = 3. Рег- 

dida en el cable = 3 dB, como en la línea de trazos (véanse en 
el texto las aplicaciones de esta prueba). 


demuestra que con una КОЕ de За 1 las pérdidas serán de 3 dB, 
cualquiera que sea la longitud de éste. 


Esta prueba sólo debe hacerse si el cable es relativamente largo, 
ya que una КОЕ muy alta podría traducirse en daños a los tran- 
sistores de las etapas finales, aunque la mayoría de los aparatos 
modernos transmisores-receptores para УНЕ y UHF llevan incor- 
porado un sistema de protección contra sobrecargas, que inmedia- 
е reduciría о interrumpiría la potencia а! aparecer una КОЕ 
alta. 


Colocación de la antena 


La propagación de las ondas en VHF y UHF es óptica en casi 
su totalidad, como ya se dijo en el capítulo 1. aunque las condi- 
ciones atmosféricas y otras permiten de vez en cuando enlaces a 
mayores distancias. La altura de la antena, tanto en el extremo 
emisor como en el receptor, es por eso el factor más importante 
para conseguir enlaces a gran distancia, siguiéndole en importan- 
cia unos alrededores despejados. 


De modo ideal, las antenas de VHF y ОНЕ deben ir tan altas 
que los edificios, árboles, etc. que haya en sus proximidades no 
interrumpan la línea de radiación. que normalmente es paralela a 
tierra. La atenuación debida a paredes de ladrillo. edificios de es- 
tructura metálica y árboles es muy alta y llega a valores que muy 
pocos suponen. Las pruebas efectuadas para determinar los 
efectos de los edificios han demostrado que los campos de radia- 
ción tienen un valor medio de unos 25 dB por debajo de lo espe- 
rado en un trayecto despejado. en la gama de frecuencias de 40 a 
450 MHz. 


También se han calculado valores de las pérdidas que son de 
esperar en transmisiones a través de árboles cuando la antena está 
más baja que sus copas. aunque en este caso la pérdida depende 
de la polarización. Alrededor de los 30 MHz puede ser ésta de 
3 dB con polarización vertical y despreciable con la horizontal. 
pero sube ya a 10 dB por encima de los 100 MHz en el primer 
caso y llega a los 3 dB en el segundo. Las paredes de ladrillo ofre- 
cen una atenuación aproximada de 6 dB о más en УНЕ y СНЕ. 
aunque variará según la sequedad. De todos modos. eso significa 
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que la atenución de la radiación en el caso de antenas interiores 
puede llegar a ser relativamente alta, sobre todo cuando las pare.. 
des y el tejado están húmedos. También se han llevado a efecto 
investigaciones acerca de la influencia del terreno y las edifica- 
ciones sobre la polarización de las señales recibidas, 


La difracción y la reflexión de las ondas en el suelo. los editi- 
cios y otros objetos conductores pueden hacer que se tuerza la 
polarización. Algunas pruebas llevadas a cabo por el autor revela- 
ron que las señales polarizadas verticalmente, procedentes de esta- 
ciones situadas a distancias de 45 a 60 km o más pueden llegar a 
vrientarse horizontalmente hasta tal punto que se podía conseguir 
una mejora de la señal de 3 a 6 dB inclinando la antena receptora 
a una posición intermedia entre la vertical y la horizontal. 


Otros factores que pueden influir grandemente en la propaga- 
ción son lógicamente la fase de las señales directa y reflejada que 
llegan a la antena, las cuales pueden variar mucho con la frecuen- 
cia. como se ilustra en la fig. 1.5. Los efectos combinados de di- 
fracción, atenuación y fase resultan más notables con señales pro- 
cedentes de transmisores móviles y se traducen en una “titilación” 
característica, en especial en las zonas de gran densidad de cons- 
trucciones. De aquí. la importancia de disponer de una antena 
eficaz y bien colocada en el vehículo (véase el capítulo 2: Fun- 
cionamiento móvil y portátil). 


Ganancia de la antena 


La ganancia de una antena es el parámetro más difícil de me- 
dir. a menos que se disponga de locales y equipos especiales. Como 
se dijo va al principio de este capítulo. hav que utilizar algo que 
se parezca a las condiciones del espacio libre si se quiere que las 
medidas tengan algún significado. El equipo de medida deberá 
ser asimismo muv preciso. por lo que los medidores de S clásicos. 
equipados con marcaciones muy dudosas en dB son prácticamen- 
te inútiles. excepto para el caso de que se trate de determinar si al 
cambiar una antena por otra se tiene aumento o disminución del 
nivel de señal obtenido. 


Otra restricción es que la “iluminación” de la antena que actúa 
de fuente de energía ha de ser una onda plana sobre la zona de 
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abertura о captura presentada рог la que зе trata де тед у рго- 
bar. Por eso la antena гадјапте у la probada han де estar separadas 
un buen número de longitudes de onda. 


Como las condiciones del espacio libre no se pueden simular, 
los alrededores pueden afectar a la media por reflexión en el suelo 
y otros obstáculos conductores situados en las proximidades de la 
fuente emisora y la probada. 


A menos que se puedan resolver satisfactoriamente los proble- 
mas mencionados, resultará baldío el esfuerzo realizado intentan- 
do medir ganancia con antenas montadas en lugares normales, con 
alrededores perturbadores. Y lo dicho puede hacerse extensivo al 
trazado de los gráficos de radiación, porque el gráfico real de una 
antena puede quedar muy deformado por la reflexión en otros 
conductores (sobre todo si éstos resuenan en la frecuencia de fun- 
cionamiento), así como por la reflexión y la refracción de las 
señales en edificios grandes, etc. Para estas tareas el equipo de me- 
dida tiene que ser muy exacto, 


Medidas con antenas a escala 


Los problemas relacionados con la medida del rendimiento de 
una antena ya han quedado puestos de relieve en su momento. Si 
alguien emprende esta clase de trabajo con vistas a conseguir unos 
resultados útiles y de precisión conveniente, no sólo necesitará 
equipo especial, sino que al mismo tiempo habrá de buscarse unos 
alrededores especiales, condición ésta que es la más difícil de 
cumplir. sobre todo si las pruebas tienen que realizarse con ante- 
nas de tamaño natural, aunque se trate de las destinadas a fre- 
cuencias de 145 MHz. 


El autor lleva muchos años implicado en la determinación del 
comportamiento de antenas de radioaficionado y de otras bandas 
de ondas, desde 1,8 hasta 430 MHz y. lo mismo que otros muchos 
profesionales, utiliza modelos a escala de antenas que funcionan 
en la región de la UHF e incluso de las ondas centimétricas. Para 
los fines perseguidos cuando se trate de antenas de radioaficiona- 
do. un sistema de medida del comportamiento de una antena a es- 
cala no resulta nada difícil, aunque si se quiere obtener una infor- 
mación útil el equipo y los procedimientos han de ser tales que 
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= ————— сонати ч тата петине. 


dejen muy росо margen de duda. Al final del libro se encontrarán 
dos sistemas usados por el autor, cada uno de los cuales contie- 
ne detalles suficientes para una instalación apropiada destinada а 
obtener gráficos de radiación. 


Sistema de prueba 
de un modelo de antena 


El equipo usado actualmente por el autor funciona en una 
banda de frecuencias que va de 650 a 1200 MHz e incluye un 
transmisor separado de 300 MHz. empleado únicamente para las 
pruebas de adaptación de impedancia y puesta en fase. Práctica- 
mente todo el trabajo relacionado con la comprobación de los 
gráficos de radiación (las antenas son modelos hechos a escala, Пе- 
vados a esas frecuencias desde otras más bajas) se efectúa con el 
equipo representado en la fig. 5.7 y un transmisor especial de fre- 
cuencia variable (650 a 1200 MHz) que incluye su propia antena 
de banda ancha y su reflector parabólico. 


En estas frecuencias la distancia entre la antena transmisora y 
la que se comprueba (en recepción), así como sus alturas respec- 
tivas sobre el suelo, pueden ser una cantidad bastante considera- 
ble de longitudes de onda, aunque la zona en que se realice la 
prueba sea pequeña en realidad. Lógicamente hay que tener cui- 
dado en eliminar las reflexiones de los obstáculos que haya en las 
proximidades, de ser posible quitándolos. 


El equipo mostrado en la fig. 5.7 consiste en un tubo de rayos 
catódicos provisto de pantalla de gran persistencia, de 250 mm de 
diámetro, en la que se presenta de modo continuo la gráfica de 
radiación, conforme va girando la base de tiempo en sincronismo 
con la antena que se prueba. La medida de los cambios de ampli- 
tud se Obtiene convirtiendo la señal variable de la antena probada 
en un impulso de amplitud variable en el г.с. (tubo de rayos ca- 
tódicos). De todos modos, se ha incluido una previsión para la 
medida de la ganancia, generalmente con referencia al dipolo, con 
ayuda de un decibelímetro de lectura lineal (debajo del t.r.c. en 
la fotografía) que también incluye dispositivos para convertir las 
señales variables de antena en otra de b.f., también variable (2000 
Hz), con lo que los gráficos de radiación registrados en el tr.c 
pueden grabarse a la vez en cinta magnetofónica, de donde se 
pueden extraer en cualquier momento en que se necesiten. 
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__ ks 

Fig. 5.7.- Indicador de gráfico polar (p.p.i.j y equi- 

po de medida usado por el autor en la determina- 
ción del comportamiento Че las antenas. 


Las marcaciones de calibración en escala lineal o logarítmica 
de dB y un “puntero” son dispositivos que pueden incluirse en el 
t.r.c.. así como el gráfico de referencia de un dipolo generado 
electrónicamente. pero muy preciso. о del про omnidirecciunal 
(círculo completo). los cuales pueden ajustarse a cualquier ampli- 
tud. y superponerse al de la antena que se está probando. La pan- 
talla va provista con retículas iluminadas y filtros de varios colo- 
res, para fines fotográficos. 
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El sistema giratorio para la antena a escala está sincronizado 
con el p.p.i. (pantalla del tubo de rayos catódicos o indicador de 
posición en el plano) mediante un arrastre de motor Selsyn y. 
ambos giran con una velocidad aproximada de una revolución ca- 
da tres segundos (20 r.p.m.). Las antenas que se prueban se aco- 
plan directamente a un circuito detector giratorio, que proporcio- 
na las señales continuas por intermedio de anillos rozantes al 
р.ра., en su circuito conversor señalfimpulso, о al decibelíme- 
tro, etc. 


La mayoría de las pruebas se realizan en 650 MHz, ya que 
las antenas resultan relativamente pequeñas y porque se puede 
conseguir una adaptación razonablemente exacta al detector, lo 
que es muy importante si se ha de comprobar la ganancia con una 


Fig. 5.8.— Prototipo de antena, a escala. El acoplamiento 
de aro deslizante descrito en el texto puede verse inmedia- 
tumente debajo de la antena. 
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exactitud razonable. Га lectura del equipo resulta de una ргес!- 
sión де + 0,5 dB en amplitud, y де + 0,3% en la formación del 
gráfico. así como de + 1” en angulos asociados a éste. p. ej., al 
establecer los puntos де —3 dB de la anchura del haz. 


Las antenas a escala suelen estar hechas de cobre o latón, con 
elementos realizados en una escala aproximada, tanto en espesor 
como en longitud, etc. A veces se usa cable coaxil miniatura para 
acoplar la antena al detector, aunque normalmente el punto de 
alimentación de una antena de prueba está acoplado directamente 
a la entrada del detector. En algunos casos, como es natural, se nece- 
citara una transferencia de adaptación. En la fig. 5.8 se representa 
una antena experimental a escala. El acoplo de señal, con anillos 
rozantes, se aprecia exactamente debajo del centro de la antena. 


Algunas de las posibilidades del gráfico polar quedan indicadas 
en las fotos de las figs. 5.9: (a) es una silueta típica de mapa, a la 


Fig. 5.9. fa) Transparencia con mapa usada en la pantalla 
del РРА. de la fig. 5.7. 


Fig. 5.9.— (6) Gráfico del “dipolo electrónico” y anillos de 
calibración (véase el texto). 


que se le puede superponer el gráfico polar para obtener una idea 
más visual de la cobertura de una antena dada. Los mapas por el 
estilo de éste pueden dibujarse a la escala que se quiera. La otra 
foto (6) es el gráfico de un dipolo electrónico, que es una cosinu- 
soide perfecta. generada por luz provectada a través de dos trozos 
de polaroid. uno de ellos fijo y el otro giratorio con una velocidad 
igual a la de la traza de tiempo del p.p.i. La luz llega a una célula 
fotoeléctrica y. conforme varía la intensidad de la iluminación. la 
tensión de salida de la célula lo hace también proporcionalment: 
Esta fotografía deja ver asimismo los marcadores de calibración. 
que se han ajustado a una escala lineal de tensión. 


Por su parte. en la fig. 5.10 se dan tres ejemplos de gráficos po 


lares obtenidos con antenas a escala, El de (а) es de una ZL de 7 
elementos especial (descrita en el capítulo 3). en tanto que /Þ! 


es 


(с) 


Fig. 5.10 — Varios gráficos polares típicos (а) de uno antena 21. 

especial de 7 elementos, con polarización horizontal. (b) Gráfico 

cardioide obtenido con la ZL de dos elementos en posición ver- 
tical. (с) Gráfico de una yagi típica, que presente lóbulos. 
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corresponde a una ZL vertical de 2 elementos. El /c/ es de ипи 
yagi típica y en él se aprecian los lóbulos anterior y posterior, ах 
como los laterales, normales en este tipo de antenas. Dos de los 
grabados llevan una superposición de mapa y el círculo es ael 
marcador, que en este caso indica los puntos de -3 dB de los 
gráficos. 


Proyecto de antenas con modelos a escala 


Además de obtener una información respecto al comporta- 
miento de las antenas de diseño conocido, los modelos a escala 
pueden aprovecharse para proyectar diseños nuevos, Podemos 10- 
mar el desarrollo de una antena paso a paso, desde la idea básica 
hasta la formación final y su comportamiento. 


Se trata de conseguir una antena compacta de varios elemen- 
tos, de una ganancia relativamente alta, partiendo del uso de un 
radiador de bucle que inicialmente tenga ya algo de ganancia res- 
pecto a un gráfico de radiación octoide. La deducción de los ra 
diadores de bucle partiendo de un dipolo plegado ya se indicó en 
la fig. 3.26, pero hay otro modo de considerar dicho гайіасог, 
que consiste en dos dipolos separados una distancia S como en la 
fig. 5.11 (а), pero con sus extremos doblados hasta juntarse, со- 
mo en (b), formando un cuadro. Dando por supuesto que la sepa- 
ración inicial (с) no es inferior a 0,1 Á aprox., puede formarse un 
bucle de forma rectangular como en (9), con la ventaja entonces 
de una ganancia pequeña, pero con el mismo gráfico de radiación 
que el dipolo y una alta impedancia inicial en los puntos de ali- 
mentación. En los dos casos el dipolo “libre” queda excitado por 
el otro, ya que se juntan en los extremos. 


En la fig. 5.12 (а) se indican los pasos de la formación empe- 
zando con el bucle excitado, aislado del larguero. El paso siguien- 
te (5) es un reflector de gran área, para conseguir la mayor ganan- 
cia frontal posible, que en un prototipo a escala fue de 7 a 8 dB 


Esto constituye un eficaz sistema de excitación, al que se pue- 
de añadir directores parásitos como еп (с/ para aumentar más aún 
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Extremos doblados 
hasta juntarse 


Imax 


Fig. 5.11.— Formación de dos radiadores 

de bucle partiendo de un par de dipolos 

separados (а y с) para formar un bucle 
cuadrado (5) y rectangular (а). 


la ganancia frontal, Las dimensiones para funcionamiento en 145 
MHz (u otras bandas) pueden calcularse de las cifras dadas en fun- 
ción de la longitud de onda y utilizando la longitud de onda en el 
espacio libre. Para 145 MHz, por ejemplo. es де 300:145=2 07 m. 
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Soporte aislante Í sn БЕР55 


рага е! рисїе 


Punto de alimentación 
(Ver texto) 


Reflector 


Fig. 5.12.- Dimensiones de una antena de gran ganancia dedi ida 
del comportamiento y otros datos obtenidos con modelos асны 
де 650 MHz (véanse el texto у los gráficos polares de а fig. 7 17. 


ге 


Las dimensiones del elemento зе encuentra que valen, pues 2,07 
veces la fracción de longitud de onda dada. La longitud del bucle 
rectangular sería pues de 2.07 х 0.375 = 0,77 mm, y así suce- 
sivamente. 

La ganancia conseguida con esta antena en funcionamiento se- 
ría del orden de 11 dB, pero podemos ver con ayuda del gráfico 
polar expuesto en el p.p.i. y con los modelos qué gráfico final se 
obtiene. En la fig. 5,13 (а) se da el gráfico del radiador del bucle 
solo y con referencia a la ganancia final conseguida con la antena 
completa. 

El paso siguiente (b) demuestra la eficacia del gran reflector de 
tres elementos, que proporciona una concentración frontal de la 
radiación, con un factor de ganancia del orden де 7 а 8 dB. La 
imagen final de radiación (с/ se obtuvo con cuatro directores. 
como en la fig. 5.12 (с/, y la ganancia medida fue de 11 dB. Un 
director adicional (representado con línea de trazos) produjo una 
ganancia aproximada de 12 dB + 0,5 dB. La longitud total de esta 
antena, construida para 145 MHz, sería de 0,75 Аб 1,55 m. La 
impedancia de alimentación será del orden de los 50 9. 


Intensidad de campo 


Carece de sentido intentar medir la intensidad de campo de las 
antenas de VHF, a menos que el equipo de medida esté calibrado 
en tensión o decibelios, e incluso entonces las lecturas obtenidas 
pueden verse muy gravemente afectadas por reflexiones. Un me- 
didor sencillo de intensidad de campo sólo es realmente útil para 
establecer un aumento o una disminución de la radiación. pero 
hasta para eso necesita ser manejado a varias longitudes de onda 
de la antena emisora. 

La cobertura de una antena, о mejor su eficacia a distancia. 
queda mejor estimada mediante un uso continuo y comparación 
con otra, Los informes de señal procedentes de otras estaciones 
nunca pueden considerarse exactos, ya que los llamados “medido- 
res de S” no tienen una calibración universal. las sensibilidades de 
los receptores varían mucho de unos a otros y lo mismo les suce- 
de a las antenas usadas por los demás. 


Dos estaciones diferentes que estén a la misma distancia. pero 
separadas sólo poco trecho, puede dar informes contradictorios 
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Fig. 5.13.- Cómo pueden aprovecharse los modelos a escala para 

determinar el comportamiento de antenas en. varias etapas de su 

desarrollo: en este caso, la representada en la.fig. 5.12. (a) Gráfico 

cosinusoidal con un simple radiador de bucle. (5) Con la adición de 

un reflector de gran superficie. (с) Grafico final y ganancia con 
los directores. Los gráficos son proporcionales a la ganancia. 
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respecto al nivel де la señal. Si se trata de establecer si una antena 
nueva es mejor que la anterior, efectúen las pruebas con una sola 
estación, usando primero la antena antigua y poniendo después la 
nueva, colocada exactamente en la misma posición. Sólo así po- 
drán considerarse válidos los resultados. 
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